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FORBVORD 

The  well  records  here  p'iven  are  a  continuation  of  those  pub- 
lished in  Bulletins  39  to  39-K,  inclusive.  Descriptive  data  for  inost 
of  the  wells  and  maps  showing  their  locations  are  given  in  Bulletin  39. 
Descriptive  data  for  wells  not  included  in  Bulletin  39  are  given  in 
Bulletins  39-A  to  39-K,  inclusive.  Some  of  these  latter  wells  are  not 
shown  on  the  maps  in  Bulletin  39. 

Records  of  pround  water  levels  at  wells  in  San  Jacinto  and 
Antelope  Valleys  are  continued  in  this  bulletin.  The  locations  are 
shown  on  Maps  9,  10,  and  11  fziren   in  Bulletin  79-J.  The  wells  in  these 
valleys  are  numbered  by  Township,  Ranse  and  Section,  i.e.;  V/ell  Niomber 
5S2W1A  is  located  in  Township,  5  South,  Rana-e  2  '"ept,  S.B.B.  &  V..    in 
section  1.  The  letter  "A"'  denotes  that  it  is  the  first  well  numbered 
in  that  section.  The  letter  "B"  would  be  the  second  well,  etc. 

The  San  Jacinto  Valley  wells  are  shown  on  I!aps  9  and  10. 
The  tabulation  begins  in  the  northwest  corner  of  Map  9  and  progresses 
east  and  south.  The  townships  are  all  south  of  the  meridian  so  they 
are  in  n\americal  order  but  the  ranges  are  both  east  and  west  and  are 
not  in  nimierical  order. 

The  Antelope  Valley  wells  are  shown  on  Map  11.  They  are  tabu- 
lated by  Township  and  Range  so  both  are  in  numerical  order.  The  tabula- 
tion begins  in  the  southeast  corner  of  Map  11  and  progresses  west  and 
north. 

The  precipitation  records  here  given  are  a  continuation  of 
those  published  in  Bulletins  39-A  to  39-K,  inclusive.  In  the  former 
bulletin  is  a  m.ap  showing  locations  of  stations  listed  in  1932.  Stations 
not  shown  on  the  map  in  Bulletin  39-A  are  described  as  to  location  in 


the  bulletins  follovjing  that  publication.  The  totals  are  for  the  period 
July  1st  to  June  30th.  There  is  a  tendency  on  the  part  of  the  observers 
to  neglect  the  minor  storms,  particularly  those  occurring  at  the  begin- 
ning and  at  the  end  of  the  season.  Through  inspection  of  the  records  at 
ni^-arby  stations,  the  amount  of  precipitation  so  neglected  has  been  esti- 
mated. This  amount  has  been  added  to  the  recorded  precipitation  and  an 
asterisk  indicates  where  such  an  addition  has  been  made. 

Monthly  totals  for  several  precipitation  stations  are  included 
to  show  the  distribution  of  rainfall  in  various  localities. 

Records  of  daily  precipitation  for  most  of  the  stations  included 
herein  are  available  in  the  office  of  the  Division  of  VJater  Resources. 

Cooperation  of  the  agencies  through  which  the  records  have  been 
made  available  is  appreciated.  Proper  credit  is  piven  in  the  tabulation 
of  data  for  each  well  and  in  the  table  showing  precipitation  station 
data. 


SOUTH  COASTAL  BASIN  imn^5TIGATI0N 

Record?  of  Ground  Water  Levels  et  Wells 

in  District   "A" 


V/ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Bate 


Dlst.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dlst.R.P. 
to  water 
surface, 
Feet 


1943 


1943 


A-3b-B-6 

Nov. 

5 

118. 

1245. 

A-4C-B-6 

Feb. 

27 

5.4 

1226.6 

Apr. 

5 

4.3 

May 

6 

4.2 

July 

3 

4.4 

Aug. 

7 

■  5.6 

Sep. 

13 

5.9 

, 

Oct. 

2 

6.6 

Nov. 

2 

6,8 

A-4e-B-6 

May 

6 

27.9 

1281.8 

Nov, 

2 

29.1 

A-5a-C-2 

Jan, 

9 

10.5 

955. 

Wflr. 

19 

5.6 

Apr. 

5 

6.8 

Apr. 

27 

7.4 

July 

3 

e.5 

Aug. 

6 

9.7 

Sep. 

13 

10.0 

Oct. 

2 

ao.6 

Nov. 

3 

10.2 

A-9-D-3 

Apr. 

27 

72.4 

877. 

Nov. 

3 

70.3 

A-lO-E-3 

Jan. 

9 

11.0 

792.7 

Mar. 

19 

7.4 

Apr. 

5 

7.5 

Apr. 

27 

7.5 

July 

3 

8.7 

Aug. 

7 

9.2 

Sep. 

13 

9.8 

Oct. 

2 

10.0 

Nov. 

3 

9.8 

A-12-D-3 

Apr. 

27 

29.3 

830.0 

Nov. 

3 

31.2- 

*  Correction  to  previous  bulletins: 
a  Measurement  from  Los  Anfreles  Bure 
b  Pumping  nearby. 
c  Flowing  through  notch  in  ca 
Measurements  from  Los  Angeles 
noted." 


A- 1 3-D -3 

Jan. 

9 

32.5 

825.9 

Mar. 

19 

31.0 

Apr. 

5 

30.-^ 

Apr. 

27 

30.; 

July 

3 

30.  V 

Aug. 

7 

31.0 

Sep. 

3 

30.1 

Oct. 

2 

30.0 

Nov. 

3 

30.0 

A-14-D-4 

Apr. 

27 

92.5 

897.0 

Nov. 

3 

90.8 

A-15-D-4 

Mar . 

5 

a 

15.2 

791.2 

Apr. 

13 

a 

13.8 

.  , 

M-ay 

IB 

a 

13.  B 

June 

16 

a 

13.9 

July 

21 

a 

14.4 

Aug. 

24 

a 

14.9 

Sep. 

28 

a 

14.3 

Oct. 

25 

a 

15.5 

Nov. 

26 

a 

15.8 

Dec. 

31 

a 

•15.2 

A-18C-B-4 

Apr. 

27 

55.0 

783. 

Nov. 

3 

•  5^.5 

A-22-D-5 

Nov. 

4 

153.8 

862.5 

A-24-B-5 

May 

6 

IB. 6 

1158.4 

Nov. 

2 

23, f 

A -24a -C -5 

Jan. 

9 

8.2 

♦1180.7 

Mar. 

19 

b 

5.5 

Apr. 

5 

c 

0.6 

•  .J 

July 

3 

4.6 

Aug. 

7 

8.2 

Sep. 

13 

8.8 

Oct. 

2 

9.1 

Nov. 

3 

2.8 

,  elevation 

should  1 

De  1120-, 

,1. 

Vk'ater  Works 

&  Supply. 

si  ng . 
County  Flood  Control  District  except 


as 


Well  Niunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Vj'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


A-26-D-5 

Jan. 

5 

8 

183.1 

879.0 

Feb. 

2 

a 

183.2 

Mar. 

2 

a 

.80.8 

Apr. 

6 

p. 

173.5 

I'ay 

4 

a 

170:,  8 

June 

1 

c 

i?0.3 

July 

6 

r. 

170.2 

Aug. 

a 

i?0.9 

Sep. 

7 

a 

171.4 

Oct. 

5 

a 

172.0 

Nov. 

2 

a 

172,3 

Dec. 

7 

a 

172.8 

A-27-D-5 

Jan. 

9 

108.4 

798.0 

Mar. 

19 

104.1 

Apr. 

5 

102.4 

Apr. 

27 

102.4 

Aug. 

7 

100.0 

Sep. 

17 

100.8 

Nov. 

6 

101.5 

A-27a-D-5 

Apr. 

28 

102.8 

79  3-.  1 

Nov. 

4 

99.1 

A-28b-B-6 

Apr. 

5 

Flowing 

lj.30.7 

July 

3 

2.2 

Aug. 

7 

14.6 

« 

Sep. 

13 

14.0 

Oct. 

2 

14.9 

Nov. 

4 

4.4 

A-31-D-6 

Feb. 

10 

a 

210.2 

903.0 

Mar. 

10 

a 

207.6 

, 

Apr. 

.20 

a 

196.4 

M.ay 

25 

a 

195.9- 

June 

22 

a 

194.8 

. 

July 

21 

a 

195.4 

Oct. 

27 

a 

197.9 

Nov. 

27 

a 

198.1 

Dec. 

22 

a 

199.0 

A-31a-D-6 

Feb. 

10 

b 

132.5 

P20.2 

.  Apr. 

20 

b 

120.3 

Dec. 

22 

b 

125.0 

A-35-D-6 
886.6 


A-37-C-7 
1203.8 

A-39-D-7 
898.2 


A-40-E-7 
760.2 


A-44-C-7 
1164. 1 


A -45-0-8 
1159.8 


A-48-C-7 

1285.1 


Feb. 
Mar, 
Apr. 
Nov. 
Dec. 

May 


10 
10 
20 
27 
22 


Feb.  10 
Mar.  10 
Apr.  21 
May  22 
June  22 
July  21 
Aug.  25 
Sep.  29 
Oct.  27 
Nov.  27 
Dec.   22 


Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Jan. 
Feb. 
Apr. 
July 
Aus. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 

M.ay 
Nov. 

May 
Nov. 


10 
10 
21 
22 
23 
29 
29 
30 

9 
27 
5 
3 
7 
13 
2 
2 

6 
4 

6 

2 


b 
b 
b 
b 
b 


a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

Q 

a 
a 

a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 


198.2 
192.2 
182.3 
185.7 
186.9 

169.0 


209.5 
194.3 
183.2 
182.8 

133. 7 

184. 8 
188.0 
191.2 
193.8 
196.3 
198.8 

102.8 
95.0 
86.0 
84.2 
85.8 
93.0 
93.8 
95.1 

43.5 
27.6 
29.0 
37.2 
38.2 
39.4 
40.2 
40.9 

18.2 
19.7 

36.8 

48.0 


a  Measurement  from  Los  An.creles  Department  of  Water  &.  Power. 
b  Measurement  by  Los  Anpeles  Department  of  'A'ater  ,*^  Power. 
Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District 
noted. 


except  as 


Dist.R.P. 

, 

Di 

st.R.P. 

Well  Number 

.  to  water 

Well  Number 

to 

water 

and 

surfaoe, 

and 

surface^ 

R.Pi  Kiev. 

Date 
1943 

Feet  . 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

A-49-C-8 

May   6 

92.6 

A-62a-E-3 

Apr. 

20 

b 

7.4 

1448.5 

Nov.  6 

96.1 

Gont. 

May 

19 

b 

.8.2 

June 

16 

b 

8,3 

A-51d-D-9 

Apr.  28 

96.0 

July 

21 

b 

8,3 

1692. 

Nov.  1 

99.6 

Aug. 

24 

b 

,8.9 

Sep. 

28 

b 

9,4 

A-53-D-10 

Apr.  28 

84.9 

Oct. 

26 

b 

9,8 

2022. 

Nov.  1 

83.3 

Nov. 

25 

b 

10.1 

Dec. 

31 

b 

8.8 

A-54C-D-10 

reb.  3 

160.1. 

1441.5 

Apr,  28 

158.3 

A-66.b-E-4 

Feb. 

5 

6,8 

June  3 

152.2 

729.5 

Mar. 

19 

5.0 

Nov.  9 

151.0 

Apr. 
Apr. 

9 
29 

4.9 
5.0 

A-54d-D-10 

Nov.  22 

a  208,5 

June 

4 

5.6 

1730. 

•  •  July 
Au^. 

8 
18 

5.9 
6.6 

A-54e-D-10 

Fe':b.  3 

a   53.2 

Sep. 

20 

7.0 

1498. 

Mar.  30 

a   48.2 

Nov. 

2 

8.4 

June  3 

a   52.0 

Dec. 

22 

8.6 

Nov.   9 

55.8 

A-71.a-E-5 

■  Apr. 

27 

7.2 

A-55-E-10 

Jen.  19 

65.3  . 

72,3.9 

1145.9 

Mar.  14 

33.7 

Apr.  8 

40.4 

A-72-E-5 

May 

13 

44.5 

Apr.  28 

39.0 

732,5 

June  7 

41.3 

July  15 

47.3 

A-73-E-5 

Apr. 

27 

14.7 

Aug.  18 

81.8 

690.1 

Aug. 

21 

15.7 

Sep.  20 

55.3 

*. 

Nov. 

3 

16.5 

Oct.  19 

57.3 

Nov.  1 

58.0 

A-74-E-5 

Feb. 

10 

b 

50.5 

Dec.  22 

57.0 

732.6 

Mar. 

10 

b 

46.6 

Apr. 

20 

b 

42.0 

A-56-E-2 

Apr.  29 

23.8 

May 

19 

b 

41.7 

836.9 

.Nov.   2 

26.4 

June 

23 

b 

41.1 

July 

21 

b 

43.3 

A-56d-E-2 

May  13 

19.8 

* 

AT:ig. 

25 

b 

44.8 

882.7 

Nov.   2 

26.2 

Sep. 

29 

b 

43.4 

Oc.t. 

27 

b 

44,1 

A-58d-E-3 

Apr.  29 

6,0 

.Nov. 

30 

b 

44.2 

798. 

Nov.   2 

e.6 

Dec. 

22 

b 

44.4 

A-62a-E-3 

Feb.  9 

b    7.5 

A-75rF.-6 

Apr. 

27 

5.7 

770.0 

Mar .  9  ■ 

b  ■   5.8 

. 654;3"   ■ 

a  Measurement  from  Pasadena  Water  Department, 
b  Measurement  from  Los  AniPeles  Department  of  Water,  and  Povjer. 
Measurements  from  Los  Anpeles  County  Flood  Control  District  except  as5 
noted. 


8 


Dist.R.P. 

Di 

St. R.P. 

V/ell  Number 

to  water 

\'iell   Number 

to 

water 

and 

s 

urface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

A.-76-E-6 

Apr. 

27 

22.1 

Ar82-F-6 

Apr. 

15 

b 

14.6 

. 707.2 

Nov. 

3 

26.1 

Cont. 

May 
June 

19 
23 

b 
b 

14.8 
15.0 

Ar77b-E-6 

Apr. 

27 

3.0 

July 

28 

b 

15.3 

681.3 

Nov. 

3 

8.0 

Aug. 
Sep. 

25 
25 

b 
b 

15.6 
15.9 

A-78d-E-5 

Jan. 

5 

a 

47.6 

Oct. 

30 

b 

16.2 

699.2 

Feb. 

Mar. 

2 
2 

a 
a 

40.4 
35.5 

Nov. 

30 

b 

16.2 

Apr. 

2 

a 

28.0 

A-85-E-7 

Jan. 

5 

a 

45.8 

May 

6 

a 

28.2 

652.3 

Feb. 

9 

a 

46.5 

June 

1 

a 

26.4 

Mar. 

9 

8 

45.6 

July 

1 

a 

26.7 

Apr. 

7 

a 

44.0 

Aug. 

14 

a 

28.9 

May 

4 

a 

42.1 

Sep. 

14 

a 

30.0 

June 

2 

a 

40.9 

Oct. 

4 

a 

30.7 

July 

7 

a 

41.0 

Nov. 

24 

a 

32.2 

Aug. 

17 

a 

42.5 

Dec. 

9 

a 

32.7 

.Sep. 
Oct. 

14 
13 

a 

a. 

43.8 
43.5 

A-80-E-6 

Apr. 

3 

29.4 

Nov. 

9 

a 

42.8 

697.8 

May 
June 

6 
7 

26.4 
26.9 

Dec. 

14 

a 

42.7 

Aug. 

18 

36.9 

A-85f-E-7 

Jan. 

5 

a 

80.5 

Sep. 

14 

32.8 

589.5 

.Feb. 

9 

?. 

SO. 6 

Oct. 

4 

34.0 

Mar . 

9 

a 

80.2 

Nov. 

3 

.35.0 

.Apr. 

7 

a 

78.8 

Dec. 

9 

36.2 

May 
June 

4 
2 

a 

a 

77.2 
75.5 

A-eid-E-6 

■  Apr. 

27 

7.8 

July 

7 

a 

74.9 

556.8 

Nov. 

3 

8.5 

.Aug. 
Sep. 

17 

14 

a 
a 

75.8 
75.5 

Ar81h-E-7 

Mar. 

2 

a 

24.3 

Oct. 

13 

a 

76.2 

.558.6 

Apr. 

8 

a 

.  21.2 

.Nov. 

9 

a 

76.7 

.May 

6 

a 

20.2 

Dec. 

14 

a 

76.2 

June 

7 

a 

19.2 

July 

1 

a 

18.6 

A-87-E-7 

•  Jan. 

5 

a 

15.0 

Aug. 

14 

a 

19.8 

600.3 

Feb. 

9 

a 

12.8 

.Sep. 

14 

a 

20.8 

Mar. 

9 

a 

12.1 

Oct. 

4 

a_ 

21.0 

Apr. 

7 

a  . 

12.1 

.Nov. 

3 

a 

21.7 

May 

4 

a 

12.1 

Dec . 

9 

a 

21.5 

June 
July 

2 

13 

a 
a 

11.8 
11.8 

A-82-F-6 

Feb. 

10 

b 

16.4 

Aug. 

10 

a 

12.0 

.533.9 

Mar . 

10 

b 

15.5 

Sep. 

14 

a 

12.5 

8  Measurement  by  City  of  Burbank. 
b  Measurement  from  Los  Angeles  Department  of  Water 
Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control 
noted. 


and  Power, 
District  except 


as 


Di 

st.R.P, 

Di 

st.R.P. 

Well  Number 

to 

water 

V.'ell  Number 

to 

water 

and 

surface, 

and 

su 

rface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

A-87C-E-7 

Jan. 

5 

a 

1P..1 

A-93L-E-e 

Jan. 

5 

a 

31.5 

592.7 

Feb. 

9 

a 

12.8 

509.3 

Feb. 

9 

a 

30.1 

Mar. 

9 

a 

12.1 

Mar. 

9 

a 

29.3 

Apr, 

5 

a 

12.2 

Apr. 

7 

a 

29.4 

May 

3 

a 

12.5 

May 

4 

a 

30.7 

June 

13 

a 

12.5 

June 

2 

a 

31.4 

July 

12 

a 

12.4 

July 

7 

a 

30.9 

Aug. 

9 

a 

12.6 

Aug. 

17 

a 

32.3 

Sep. 

20 

a 

13.2 

Sep. 

14 

8 

33.4 

Oct. 

18 

a 

13.4 

Oct. 

13 

a 

34.0 

Nov, 

22 

a 

13.6 

Nov. 
Dec. 

9 
14 

8 
8 

33.2 
31.8 

A-89d-E-8 

Jan. 

5 

a 

31.5 

620.9 

Feb. 

9 

a 

30.5 

A-98-F-10 

Jan. 

15 

b 

36.2 

Mar. 

9 

a 

29.9 

*965.2 

Feb. 

13 

b 

35.1 

Apr. 

7 

Q 

29.1 

Mar. 

5 

b 

30.4 

May 

4 

a 

28.6 

Apr. 

10 

b 

30.4 

June 

2 

a 

27.8 

May 

14 

b 

28.1 

July 

7 

a 

28.4 

June 

11 

b 

28.1 

Aug. 

17 

a 

29.1 

July 

2 

b 

28.1 

Sep. 

14 

a 

29.8 

Aug. 

13 

b 

23.5 

Oct. 

13 

8 

30.4 

Sep. 

10 

b 

28.1 

Nov. 

9 

a 

30.2 

Oct. 

8 

b 

30.4 

Dec. 

14 

a 

29.3 

Oct. 

Nov. 

22 

26 

b 
b 

37.4 
28.1 

A-93-E-8 

Jan, 

5 

a 

29.7 

566.6 

Feb. 

2 

a 

20.1 

A-98a-F-10 

Jan. 

26 

c 

34.5 

June 

8 

a 

26.7 

673.0 

Mar. 

23 

c 

28.8 

July 

7 

6 

27.6 

May 

24 

c 

28.0 

Aug. 

3 

a 

23.4 

June 

23 

c 

28.0 

Sep. 

8 

a 

26.5 

Sep. 

10 

c 

28.7 

Oct. 

5 

a 

26.6 

Nov. 

23 

c 

29.9 

Nov. 

2 

a 

26.6 

*  Corrected  R 
a  Measurement 
b  MeQsurempnt 
c  I!easurement 
Met  sure me nts 


.P.  elevation, 
by  City  of  Burbank, 
by  Glendale  Water  Department 
by  Los  Anfeles  D'-partment  of 

from  Los  Angeles  County  Flood 


Water  and  Power. 
Control  District. 


SOUTH  COASTAL  BASIN  PJVFSTIGATION 

Records  of  Ground  Water  Levels  at  Wells 

in  District  "B" 
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Dlst.R.P. 

Dlst.R.P 

Well  Nxunber 

to  water 

VJell  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface. 

R.P.  Elev. 

Date- 
1943 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

B-la-H-5 

Apr. 

28 

78.3 

B-14d-a-8 

•Apr. 

28 

41.5 

.  341 . 7 

Nov. 

16 

79.7 

335.9 

Nov. 

23 

•    41.6 

H-2-H-5 

Apr. 

28 

52.7 

B-15-I-8 

Jan. 

6 

69.5 

156. 

Nov. 

13 

53.9 

■105.0 

•  Feb. 
Apr. 

9 
8 

58.0 
59.5 

B-3-I-5 

Apr. 

28 

99.6 

. 

•May 

6 

62.8 

107. 

Nov. 

16 

98.4 

June 
July 

8 

8 

•  65.5 
•57.5 

B-5C-I-5 

Apr. 

28 

24.5 

Aug. 

5 

69.0 

27.3 

Nov. 

16 

34. 5 

Sep. 
Oct. 

7 
5 

70.5 
71.4 

B-6d-H-6 

Apr. 

29 

109.4 

Nov. 

17 

71.8 

195.8 

Nov. 

24 

110.1 

B-18-H-9 

Apr. 

29 

124.6 

B-9a-I-6 

June 

1 

a     128. 

225. 

Dec. 

8 

123.  r 

180. 

July 

12 

a     135. 

Nov. 

6 

a     13S. 

B-18a-H-9 

Apr. 

29 

124.  ■< 

Dec. 

6 

a     126. 

.232. 

Dec. 

8 

128.5 

.Dec. 

31 

a     125. 

B-22e-I-10 

*Jan. 

a 

185. 

B^lOo-I-6 

Apr. 

28 

118.0 

203. 

Feb. 

a 

185. 

-.54.0 

Nov. 

16 

b     114.9 

Mar . 
Apr. 

a 
a 

185. 
■185. 

B-lOp-I-6 

Jan. 

6 

69.5 

May 

a 

.185. 

84.5 

■Apr. 

8 

70.0 

June 

a 

185. 

May 

5 

70,2 

July 

a 

185. 

June 

8 

70.4 

Sep. 

a 

•205. 

July 

8 

71.7 

•Oct. 

a 

225. 

Aug. 

5 

70.4 

•Nov. 

a 

220. 

Sep. 

7 

70.4 

Oct. 

8 

70.5 

B-.23-I-5 
22.2 

Jan. 
■  Feb . 

5 
9 

24.0 
23.8 

B-llb-G-7 

•Apr. 

28 

99.2 

■Apr. 

8 

23.0 

292. 

•Nov . 

23 

96.0 

May 
•  June 

5 
8 

23.0 
23.0 

B-12-H-7 

Kay 

3 

51.1 

•July 

8 

23.0 

100. 

Nov. 

16 

66.9 

•Aug. 
Sep. 

5 
7 

23.0 
23.2 

B-13-I-6 

•Apr. 

29 

35.7 

♦ 

Oct. 

5 

23.2 

58.0 

Nov. 

24 

40.9 

Nov. 

18 

23.3 

B_14_G-8 

Jan. 

6 

25.9 

B-28C-J-5 

•Apr. 

27 

130.0 

290.0 

June 

8 
9 

24.5 
24.0 

.131.3 

Dec. 

17 

130.3 

July 

Aug. 

5 

23.2 

Bep. 

10 

•       23.0 

*  Date  is  appro^iilmately  the  15th  of  each  no  nth  of  record. 

a  Measurement  by  owner. 

b  Pumping  nearby. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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Dist.R.P 

Well  Number 

to  Water 

and 

s 

urface, 

R.P.  Elev. 

Date. 
1943 

Feet 

B-36b-K-5 

Apr. 

27 

153..  3 

.  .140. 

Nov. 

24 

.  155.0 

B.-37-L-7     ■ 

Apr. 

27 

154.9 

.  154.4 

Nov, 

24 

.  156.2 

B-44-ir-8 

Apr. 

29 

92.7 

.S5.1 

Dec. 

8 

94.9 

B-44a-K-8 

Apr. 

8 

97.8 

.  77.8 

Apr. 

25 

101.3 

June 

23 

105.4 

, 

Aug. 

5 

108.0 

Sep. 

7 

113.7 

Oct. 

5 

106.1 

Nov. 

17 

.106.4 

B<-4dc-J-8 

•Apr. 

29 

•    SB-.  7 

.  136.7 

.  Nov. 

23 

.     92.1 

B-49-K-8 

.  Apr. 

27 

lllw9 

85. 

B-51b-J-9 

Apr. 

29 

91.9 

140.5 

Nov. 

23 

92.5 

Br54-K-8 

Jan. 

7 

a 

151. 

.135. 

.Feb. 

7 

a 

150. 

.Mar. 

7 

a 

160. 

, 

,  Apr. 

7 

a 

150. 

May 

7 

a 

162. 

. 

June 

7 

a 

.165.- 

July 

7 

a 

180. 

Aug. 

7 

a 

175. 

Sep. 

7 

a 

182, 

« 

Oct. 

7 

a 

182. 

. 

Nov. 

7 

a 

172. 

• 

Dec. 

7 

a 

172. 

B-54b-K-8 

.  Nov. 

2 

127.8 

88.3 

B-54C-L-9 

Apr. 

2S 

106.1 

.  92. 

Nov. 

23 

109.2 

.  ■  ■ 

Dist.R.P. 

VvBll  Number 

to  water 

■  and 

surface, 

R.P.  Elev, 

Date 
1943 

Feet 

B-58d-K-9 

.Jan. 

7 

a     101. 

120, 

.Feb. 

7 

a     101. 

Mar. 

7 

a     101. 

.  Apr. 

7 

a     100. 

May 

7 

a     101. 

June 

7 

a     105. 

July 

7 

a     107. 

Aug. 

7 

a     109. 

Sep. 

7 

a     110. 

Oct. 

7 

a     106. 

Nov. 

7 

a     108. 

P^60-J-9 

•  May 

3 

a       85.2 

159.5 

.  Dec. 

15 

88.6 

B-61f-J-10 

Dec. 

16 

b  . 

.135.6 

• 

*   * 

B-54d-L-9 

Jan. 

15 

c        54.6 

92.8    • 

.Feb. 

5 

c        52.9 

Mar. 

19 

c        51.5 

, 

Apr. 

9 

c'      52.6 

•  May 

21 

c     .  61.2 

June 

11 

c        63.4 

.  July 

2 

c      ■64.5 

.Aug. 

13 

c     .68.6 

Sep. 

3 

c        67.9 

Sep. 

24 

c        57.1 

Nov. 

5 

c       54.1 

■  .  ■            ;■ 

.Dec. 

17 

c        59.0 

B.-69-K-9 

.  Jan. 

15 

c        41.4 

85.5 

Feb. 

5 

c        39.2 

■. 

.Mar. 

19 

c        37.7 

,  Apr . 

9 

c        39.3 

May 

21 

c        53.7 

June 

11 

c        52.3 

July 

2 

c    .    58.0 

Aug. 

13 

c        60.9 

Sep, 

3 

c-      58.1 

Oct. 

15 

c      .  54.6 

Nov. 

5 

c       51.0 

.Deb. 

17 

c        45.3 

a  Measurement  by  owner. 

b  Mud  at  70+  feet. 

c  Measurement  by  San  Gabriel  Valley  Protective  .dissociation. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

VJell  Number 

tc 

3  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface. 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

19 

43 

1943 

B-59d-L-10 

Jan. 

15 

a 

36.7 

B-84-L-6 

Nov. 

29 

156.2 

77.5 

Feb. 

Mar. 

5 
19 

a 
a 

35.3 

33.7 

143.9 

Apr, 

9 

a 

35.4 

B-90C-L-7 

Mar. 

1 

be 

111. 

^-"pr? 

30 

a 

41.0 

96.6 

Apr. 

30 

be 

111. 

June 

11 

a 

47.4 

J^ily 

2 

a 

52.5 

B-92d-L-8 

Apr. 

25 

89.6 

Aug. 

13 

a 

54.3 

75.5 

Dee. 

1 

92.2 

Sep. 

3 

a 

52.6 

Oct. 

15 

a 

50.3 

B-lOO-N-8 

Jan. 

5 

96,7 

Nov. 

5 

a 

46.9 

82. 

Feb. 

9 

96.4 

D^c. 

17 

a 

41.3 

Apr. 
Apr. 

8 
26 

98.4 
96.9 

B-70b-J-10 

Jan. 

31 

be 

133. 

May 

6 

97.  n 

178.7 

Apr. 

12 

be 

133. 

June 

8 

97.  ■• 

June 

30 

be 

147. 

July 

8 

98.8 

July 

31 

be 

149. 

Aug. 

5 

100.4 

Aug. 

31 

be 

146. 

Sep. 

7 

106.0 

Sep. 

30 

be 

140. 

Oct. 

5 

98.5 

Oct. 

31 

be 

139. 

Nov. 

17 

103.5 

Nov. 

30 

be 

139 

Dec. 

31 

be 

139. 

B-lOlb-L-8 
46. 

Apr. 
Dec. 

27 
1 

60.8 
54.0 

B-72e-K-10 

Jan. 

4 

26.9 

107. 

Feb. 

13 

25.8 

B-105-L-8 

Jan. 

7 

c 

81. 

Mar. 

15 

24.0 

Feb. 

7 

e 

80. 

Apr.. 

7 

25.2 

Mar. 

7 

e 

80. 

Apr. 

27 

26.2 

Aor. 

7 

e 

80. 

June 

7 

30.4 

May 

7 

e 

80. 

July 

8 

31.8 

June 

7 

e 

89. 

Aug. 

4 

32.2 

July 

7 

e 

93. 

Sep. 

7 

G2.5 

Aug. 

7 

c 

96. 

Oct. 

4 

31.4 

Sep. 

7 

c 

95. 

Nov. 

4 

30.0 

Oct. 

7 

e 

95. 

Dec. 

1 

28.5 

Nov. 
Dec. 

7 
7 

c 
c 

94. 
98. 

3_78b-J-ll 

Apr, 

27 

27.9 

108. 

Nov. 

4 

33.0 

B-106a-L-9 
78.9 

Apr. 
Nov. 

26 

23 

90.7 
94.1 

B-81d-K-ll 

Apr. 

27 

11.5 

84. 

Nov. 

4 

11.4 

B-113-M-9 
11.8- 

Nov. 

2 

49.0 

a  Measurement 

by  San  Gabrj 

Lei  Valley 

Protective  Associ 

ation. 

b  Air  gage. 

c  Measurement 

by  owner 

• 

Measurements 

from  ] 

-OS 

A.nge 

^les  Gountj 

T   Flood  Control  Di 

strict 

16 


•  • 

Di 

st.R.P. 

Dist.R.P. 

V^ell  Number 

to 

water 

i.'.'ell  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Flev. 

Date 

Feet 

1943 

1943 

3-115g-N-9 

Jan. 

1 

a 

73.9 

B- 

-132-N-8 

May 

4 

91.0 

35. 

Feb. 

Mar. 

1 
1 

a 

a 

73.1 
72.6 

71.2 

Nov. 

10 

91.8 

Apr. 

1 

a 

74.4 

B- 

-134-N-9 

Jan. 

4 

55.4 

May 

1 

a 

60.6 

39.0 

Feb. 

13 

56.3 

July 

1 

a 

87.0 

Mar. 

15 

55.3 

Aug. 

1 

a 

88.6 

Apr. 

7 

56.4 

Sep. 

1 

a 

80.0 

May 

4 

55.4 

Oct. 

1 

a 

87.0 

June 

7 

56.3 

Nov. 

1 

a 

84.9 

July 
Aug. 

8 
4 

55.3 
55.4 

B-117-L-10 

Apr. 

29 

82.6 

Sep. 

7 

55.4 

98.8 

Nov. 

2 

85.4 

Nov. 
Dec. 

9 

1 

55.8 
56.8 

B-119-I.I-9 

May 

3 

37.7 

24. 

Nov. 

2 

40.3 

B- 

-135b-0-9 
5. 

Jan. 
Feb. 

4 
13 

17.3 
2.4 

3-119q-M-10 

May 

3 

24.4 

Mar. 

15 

2.0 

24.9 

Nov. 

2 

24.0 

Apr. 

May 

7 

4 

4.3 

4.8 

B-122-L-10 

Feb. 

15 

15.7 

Nov. 

10 

c 

57.0 

Apr. 

29 

15.3 

Aug. 

11 

24.9 

B- 

-135-N-lO 

Jan. 

4 

10.7 

Nov. 

2 

19.5 

P.O 

Feb. 
Mar. 

13 
15 

8.0 
7.5 

B-122f-L-10 

Jan. 

15 

b 

14.8 

Apr. 

7 

7.1 

62.5 

Feb. 

5 

b 

11.0 

May 

4 

6.5 

Mar. 

19 

b 

11.2 

June 

7 

8.0 

Apr. 

9 

b 

11.8 

July 

8 

8.5 

May 

21 

b 

19.2 

Aug. 

4 

8.4 

June 

11 

b 

21.2 

Sep. 

7 

8.8 

July 

2 

b 

23.6 

Oct. 

4 

8.7 

Aug. 

13 

b 

25.9 

Nov. 

9 

8.0 

Sep. 

3 

b 

24.5 

Dec, 

1 

8.6 

Oct. 

15 

b 

22.1 

Nov. 

5 

b 

19.3 

B- 

-135d-N-10 

May 

4 

8.1 

Dec. 

17 

b 

15.6 

10. 

Nov. 

10 

8.2 

B-129-L-10 

Feb. 

16 

20.0 

58.1 

Apr. 
Nov. 

29 
2 

23.1 
27.0 

a  Measurement  by  owner. 

b  Measurement  by  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 

c  Wbll  destroyed. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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SOUTH  COASTAL  BASK  IOTt^STIGATION 

Records  of  Ground  Water  Levels  at  VJells 

in  District  "G" 


L9 


TfVell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 

to  water 

surface, 

Feet 


Vvell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


C-lc-E-11 

Jan. 

7 

200.0 

C- 

-10-E-ll 

May 

4 

b 

86.5 

1172.4 

Feb. 

10 

203.8 

Cont. 

May 

28 

b 

81.2 

Feb. 

17 

193.2 

July 

6 

b 

79.0 

Mar. 

9 

202.4 

Aug. 

5 

b 

80. 5 

Apr. 

7 

192.7 

Sep. 

7 

b 

84.2 

June 

7 

175.0 

• 

Oct. 

1 

b 

87.0 

Sep. 

2 

210.5 

Nov. 

1 

b 

89.7 

Nov. 

5 

a 

203.4 

Dec. 

2 

b 

91.3 

Dec. 

31 

187.5 

C- 

-11-E-ll 

Feb. 

3 

b 

255.7 

C-3-E-11 

Jan. 

7 

268.0 

1188.5 

Mar. 

3 

b 

255.7 

1202 . 1 

Feb. 

10 

248.8 

June 

3 

b 

254.8 

Mar. 

9 

235.4 

Sep. 

30 

b 

255.0 

Apr. 

7 

225.2 

Dec. 

31 

b 

254.9 

June 

4 

231.8 

• 

Sep. 

6 

249.0 

G- 

-12-E-ll 

Mar. 

30 

b 

196.8 

Oct. 

4 

251.0 

1129.2 

Dec. 

3 

250.4 

C- 

-16-F-ll 

Feb. 

11 

b 

249.'^ 

C-5-E-11 

Jan. 

21 

b 

130.9 

915.2 

Mar. 

12 

b 

247.4 

1070.6 

Feb. 

11 

b 

98.3 

Apr. 

12 

b 

246.2 

Kar. 

8 

b 

82.0 

Sep. 

8 

b 

260. 1 

Apr. 

8 

b 

78.7 

Oct. 

1 

b 

260.1 

May 

28 

b 

81.6 

Nov. 

1 

b 

264.7 

July 

6 

b 

102.1 

Dec. 

2 

b 

264.7 

Aug. 

5 

b 

108.7 

Oct. 

1 

b 

117.8 

C- 

-22-F-ll 

Jan. 

12 

b 

235.6 

Nov. 

1 

b 

115.4 

900.4 

Feb. 

11 

b 

234.5 

Dec. 

2 

b 

118.1 

Mar. 
Apr. 

2 

12 

b 

b 

232.2 
231.0 

C-7-E-11 

Jan. 

12 

b 

172.0 

May 

13 

b 

233.3 

1109.7 

Feb. 

11 

b 

152.8 

, 

Sep. 

8 

b 

255.3 

Mar. 

8 

b 

151.9 

Oct. 

1 

b 

250.7 

Apr. 

8 

b 

140.7 

. 

Nov. 

1 

b 

250.7 

May 

4 

b 

132.5 

Dec. 

2 

b 

252.4 

May 

28 

b 

130.1 

July 

6 

b 

152.8 

C- 

-31a-F-ll 

Sep. 

20 

b 

128.2 

Aug. 

5 

b 

138.7 

774.4 

Dec. 

12 

b 

128.9 

Sep. 

7 

b 

145.3 

, 

Oct. 

1 

b 

150.0 

c- 

-42-E-12 

Feb. 

5 

b 

312.6 

Nov. 

1 

b 

152.0 

865. 

Apr. 

2 

b 

312.5 

Dec. 

2 

b 

153.9 

c 

-43-F-12 

Dec. 
Feb. 

30 
5 

b 
b 

318.8 

C-lO-E-11 

Feb. 

11 

b 

104.4 

253.5 

1046.6 

Mar. 

8 

b 

100.7 

800.5 

Apr. 

1 

b 

253.0 

Apr. 

8 

b 

93.3 

Dec. 

30 

b 

246.4 

a  Pumping  nearby. 

b  Measurement  by  Pasadena  VJater  Department. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

and 

surface. 

•R.P.  Elev. 

Date  , 
1943 

Feet 

C-44-F-12 

Jan. 

12 

a 

339.8 

679.0 

Feb. 

11 

a 

337.4 

Mar. 

12 

a 

336.3 

Apr. 

13 

a 

335.3 

May- 

13 

a 

334.0 

June 

11 

a 

336.3 

July 

6 

ab 

337.4 

* 

Aug. 

6 

ab 

339.8 

Sep. 

7 

ab 

339.8 

Oct. 

1 

ab 

340.9 

' 

Not. 

1 

ab 

339.8 

Dec. 

2 

ab 

339.8 

C-47-F.-12 

Apr. 

2 

a 

170.6 

5'98.8 

June 

7 

a 

173.0 

C-49-F-12 
720.0 


C-5Sa-E-12 
751.2 


Sep.  17  a  1-76.3 
Dec.  28  a  168.8 


Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dof'-. 


4 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
■  3 
1 

12 

11 

12 

13 

13 

11 

6 

6 

7 

1 

1 

2 


c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 


186.9 
185.3 
184.6 
186.3 
184.6 
185.8 
188.6 
189.8 
189.8 
190.4 
189.2 
188 . 1 

254.2 
252.7 
251.5 
250.8 
251.2 
251.5 
252.7 
254.1 
254.1 
255.0 
253.5 
252.5 


Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Dat 

.e  • 

Feet 

1943 

G-55-F-12 

Feb. 

2 

a 

198.5 

735.3 

Mar, 

31 

a 

•  196.9 

. 

June 

7 

a 

197.9 

, 

Sep. 

16 

a 

203.8 

Dec. 

28 

a 

195.5 

C-55-F-12 

Jan. 

1 

c 

144.2 

714.9 

Feb. 

1 

c 

144.0 

■  Mar. 

1 

c 

143. 

Apr. 

1 

c 

142.5 

May 

1 

c 

149. 

June 

1 

c 

148. 

July 

1 

c 

149. 

Aug. 

1 

c 

150. 

Sep. 

1 

c 

148. 

Oct. 

1 

c 

148. 

Nov. 

1 

c 

145. 

Dec. 

1 

c 

145.5 

C-5S-F-12 

Jan. 

1 

c 

144.5 

710.4 

Feb. 

1 

r; 

144.5 

Mar . 

1 

C 

144.5 

Apr. 

1 

C 

143. 

May 

1 

C 

149. 

June 

1 

C 

149.5 

, 

July 

1 

c 

147. 

Aufr. 

1 

c 

145. 

, 

Sep. 

1 

c 

148.5 

.  Oct. 

1 

c 

144.5 

Nov. 

1 

c 

142. 

Dec. 

1 

c 

143. 

C-62-F-12 

Jan. 

1 

c 

178. 

673.6 

Feb. 

1 

c 

177. 

Mar. 

1 

c 

175. 

. 

Apr. 

1 

c 

174. 

, 

June 

1 

c 

174. 

July 

1 

c 

175. 

Aue;. 

1 

c 

173. 

, 

Sep. 

1 

c 

173. 

Oat. 

1 

c 

173. 

Nov. 

1 

c 

173. 

Dec. 

1 

c 

173. 

a  Measurement  by  Pasadena  'Aater  Department.  , 

b  Air  gage .  .  • 

c  Measurement  by  owner. 

Measurements  from  Los  Ang^eles  County  Flood  Control  District, 
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V/ell  Niomber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
Feet 


1943 


1943 


C-65-F-12 

Jan. 

1 

a 

150. 

C' 

-86-F-13 

Nov. 

1 

b 

96.9 

599.6 

Feb. 
Mar. 

1 

1 

a 
a 

158. 
158. 

Cont. 

Dec. 

2 

b 

•96.6 

Apr. 

1 

a 

158. 

C- 

-101-F- 

-13 

Jan. 

26 

a 

90.0 

Mey 

1 

a 

158, 

603.0 

Feb. 

23 

a 

93.5 

June 

1 

a 

158. 

Mar. 

8 

a 

77.9 

July 

1 

a 

159. 

Apr. 

5 

a 

70.0 

Aug. 

1 

a 

160. 

June 

1 

a 

73.5 

Sep. 

1 

a 

156. 

Sep. 

5 

a 

96.5 

Oct. 

1 

a 

157. 

Nov. 

3 

a 

85.0 

Nov. 

1 

a 

157.5 

Dec. 

7 

a 

82.5 

Dec. 

1 

a 

157. 

/ 

C- 

-102-F- 

■14 

Apr. 

28 

13.2 

C-74-F-12 

Apr. 

2 

b 

148.3 

594.1 

Nov. 

3 

19.8 

676.5 

June 

8 

b 

148.2 

Feb. 

2 

b 

141.7 

C- 

-lOB-F- 

-12 

Feb. 

Mar. 

2 

31 

b 
bd 

133.3 

C-76-F-12 

708.4 

134.9 

665.8 

Apr. 

1 

b 

140.4 

June 

2 

b 

131.7 

June 

7 

b 

144.7 

Sep. 

15 

b 

131.5 

Sep. 

17 

b 

147.4 

Dec. 

27 

b 

138.2 

Dec. 

23 

b 

140.4 

C- 

-m-F- 

■11 

Feb. 

2 

b 

188.9 

C-82a-F-15 

Jen. 

12 

b 

78.1 

776.3 

Mar. 

31 

b 

187.2 

592.1 

Feb. 

11 

b 

73.4 

June 

2 

b 

189.3 

Mar. 

12 

b 

72.2 

Sep. 

10 

b 

188.5 

Apr, 

13 

b 

73.4 

Dec. 

27 

b 

194.2 

Hay 

13 

b 

81.0 

June 

11 

b 

88.6 

C- 

-119-F- 

■12 

Jan. 

4 

a 

130. ? 

July 

6 

c 

86.4 

662.8 

Feb. 

1 

a 

129.1 

Aug. 

5 

c 

87.5 

Mar. 

2 

a 

128.0 

Sep. 

7 

c 

86.4 

Apr. 

2 

a 

128.0 

Oct. 

1 

c 

86.4 

May 

3 

o 

129.1 

Nov. 

1 

c 

82.8 

June 

2 

a 

129.1 

Dec. 

2 

c 

80.7 

July 
Aug. 

1 
1 

a 
a 

131.4 
137.4 

C-86-F-13 

Jan. 

12 

b 

97.2 

Sep. 

1 

a 

132.0 

621.0 

Feb. 

11 

b 

95.1 

Oct. 

1 

a 

132.6 

• 

Mar. 

12 

b 

94.5 

Nov. 

3 

a 

131.4 

Apr, 

13 

b 

94.4 

• 

Dec. 

1 

a 

129.1 

• 

Ilay 

13 

b 

99.0 

June 

11 

b 

98.2 

C- 

-120-F- 

■  12 

Jan. 

4 

a 

204.0 

July 

5 

b 

101.1 

645.9 

Feb. 

1 

a 

203.0 

Aug. 

6 

b 

102.5 

Mar. 

2 

a 

200.3 

Sep. 

7 

b 

101.5 

.• 

Apr. 

2 

a 

199.5 

Oct.. 

1 

b 

10^.2 

... 

*  1          '  ■ 

.... 

May 

3 

a  ■ 

202.7. 

a  Measurement  by  owner. 

b  Measurement  b3''  ppsadene  Water  Department. 

c  Measurement  from  Pasadena  Water  Department. 

d  Down  five  hours , 

Measurements  from  Los  Aneeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


'A'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  EleT. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 

Feet 


1943 


1943 


C-120-F- 

•12 

June 

2 

a 

206.5 

C- 

.201-G-12 

May 

7 

b 

•234.8 

Cont. 

' 

July 
Aug. 

1 

1 

a 
a 

215.8 
220. 

C?nt. 

Dec. 

24 

b 

235.7 

Sep. 

1 

a 

221.8 

C- 

-202-G- 

•12 

Feb. 

12 

b 

297. 

Oct. 

1 

a 

223.0 

550.9 

Mar. 

25 

b 

295. 

N07. 

3 

a 

219.5 

Apr. 

15 

b 

295. 

Dec. 

1 

a 

219.3 

May 

6 

b 

297. 

C-130-F- 

■13 

Jan. 

1 

a 

170.0 

C- 

-204-G- 

■  12 

Jan. 

1 

b 

215.7 

577.0 

Feb. 

1 

a 

154.5 

478.9 

Feb. 

12 

b 

214.2 

Mar. 

1 

a 

159.5 

Apr. 

15 

b 

212.7 

Apr. 

1 

a 

141.0 

.May 

7 

b 

212.8 

Hay 

1 

a 

130.3 

June 

18 

b 

213.0 

June 

1 

a 

136.5 

July 

9 

b 

213.8 

July 

1 

a 

142.0 

Aug. 

20 

b 

215.1 

Aug. 

1 

a 

158.1 

Sep. 

10 

b 

215.4 

Sep. 

1 

a 

150.5 

Oct. 

1 

b 

215.8 

Oct. 

1 

a 

155.7 

Nov. 

12 

b 

214.8 

Nov. 

1 

a 

152.1 

Deo. 

b 

214.2 

Dec. 

1 

a 

152.2 

C- 

-206-G- 

-12 

Jan. 

1 

b 

259.4 

C-196-G^-13 

Apr. 

8 

111.1 

534.5 

Apr. 

1 

b 

259.0 

*387.0 

May 

5 

110.6 

May  ■ 

7 

b 

259.8 

June 

14 

110.1 

June 
July 

18 
9 

b 
b 

271.3 

272.0 

C-199b-G-12 

Apr. 

29 

143.4 

Au?. 

20 

b 

273.0 

404.5 

Nov. 

2 

144.0 

Oct. 
Nov. 

PS 
12 

b 
b 

272.0 
273.7 

C-200-F- 

■13 

Jan. 

1 

b 

177.0 

Dec. 

3 

b 

272.9 

481.9 

Feb. 
Mar. 

12 
5 

b 
b 

177.1 

175.4 

Dec. 

24 

b 

271.7 

Apr. 

3 

b 

174.8 

C- 

-218-H- 

-12 

Jan. 

1 

b 

25.0 

May 

1 

b 

174.0 

283.6 

Feb. 

12 

b 

25.0 

June 

18 

b 

172.7 

Mar. 

10 

b 

22.5 

July 

9 

b 

172.3 

' 

Apr. 

16 

b 

21.3 

Aug. 

20 

b 

172.0 

May 

7 

b 

21.3 

Sep. 

11 

b 

172.0 

June 

18 

b 

21.5 

Oct. 

1 

b 

172.0 

July 

9 

b 

21.5 

Nov. 

12 

b 

171.9 

Aug. 

20 

b 

21.7 

Dec. 

3 

b 

172.0 

Sep. 
Oct. 

10 

1 

b 
b 

21.8 
21.9 

C-201-G- 

-12 

Jan. 

1 

b 

237.4 

Nov. 

12 

b 

22.4 

5O3.8 

Feb. 

Mar. 
Apr. 

12 

5 

16 

b 
b 
b 

235.5 
236.8 
233.9 

Dec. 

3 

b 

22.6 

*  New  elevati 

on;  R.P. 

changed. 

a  Measurement 

by  owner 

• 

b  lleasurement 

1  by  San  Gabr 

iel  Valley 

Protec 

tive  Af 

>SOCl! 

ation. 

Measurements 

from  Los 

Ang 

eles  Count: 

J  Flood 

Control  Di; 

strict 

• 
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Dist.R.P. 

• 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date- 
1943 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

C-214-G-13 

Jan. 

1 

74.0 

C-234-H-13 

Jan. 

1 

5.2 

370.8 

Feb. 

12 

72.5 

242.6 

Feb. 

12 

3.1 

Mar. 

5 

70.7 

■  Mar . 

5 

1.^ 

Apr. 

7 

55.3 

Apr. 

3 

3.4 

May 

5 

65.3 

May 

6 

4.0 

Nov. 

12 

66.7 

June 

18 

4.5 

Dec, 

3 

66.5 

• 

July 
Aug. 

9 
20 

4.7 
5.3 

C-219-G-13 

Jan. 

1 

118.9 

Sep. 

10 

5.3 

385.0 

Feb. 

12 

117.5 

Oct. 

1 

5.2 

Mar. 

6 

116.5 

Nov. 

12 

5.0 

•Apr, 

3 

118.9 

Dec. 

3 

4.8 

. 

May 

6 

116.5 

June 

18 

117.4 

G-237W-H-13 

■Jan. 

1 

3.4 

Aug. 

20 

119.3 

240. 

Feb. 

12 

2.4 

. 

Sep. 

10 

119.5 

• 

Mar. 

5 

1.3 

Oct. 

1 

119.4 

Apr. 

15 

2.3 

Nov. 

12 

118.3 

May 

7 

2.6 

Dec. 

3 

-      117.4 

June 
July 

18 
9 

3.1 
3.1 

C-223-G-13 

Jan. 

1 

20.6 

•' 

Aug. 

20 

3.5 

307.7 

Feb. 

12 

19.5 

■  •' 

Sep. 

10 

3.4 

Mar. 

5 

18.2 

■ 

Oct. 

1 

3.4 

Apr. 

3 

16.5 

Nov. 

12 

3.0 

May 

1 

15.1 

Dec. 

3 

2.9 

June 

2 

15.7 

July 

9 

15.8 

C-239-H-13 

"Jan. 

1 

11.0 

Aug: 

20 

15.9 

228. 

Feb. 

12 

10.2 

Sep. 

10 

16.1 

Mar. 

5 

8.9 

Oct. 

1 

15.5 

At»r. 

15 

10.2 

Nov. 

12 

16.5 

Mky 

7 

10.7 

Dec. 

3 

16.8 

June 
July 

18 
9 

10. F 
11.] 

C-230a-H-13 

Jan. 

1 

17.1 

Aug. 

20 

11.0 

278.3 

Feb, 

12 

15.1 

Sep. 

10 

11.0 

Mar. 

6 

13.9 

• 

Oct. 

1 

10.9 

Apr. 

3 

14.3 

Nov. 

12 

10.8 

May 

1 

14.6 

Dec. 

3 

11.3 

May 

26 

15.0 

July 

9 

15.6 

0-240(1-1-13 

Jan. 

6 

2.4 

July 

30 

15.8 

211.2 

Feb. 

3 

1.5 

Aug. 

20 

16.0 

Mar. 

4 

•    1.2 

Sep. 

10 

16.1 

Apr. 

7 

1.2 

Ofct. 

1 

16.1 

May 

5 

2.5 

Nov, 

12 

16.0 

June 

2 

•    1.6 

Dec. 

15.9 

Aug. 

4 

3.1 

Dpc. 

24  , 

15.2 

.   ,  „ 

Sep. 

1 

2.9 

Measurements 

by  San  Gab 

iriel  Valley  P 

rotective  Association  from 

Los 

Angeles  County  Flood  Control  District. 
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Dist.R.P. 

•     ■     •■ 

Di 

St.P.P. 

Well  Number 

t 

0  water 

Well  Number 

to 

■water 

and 

s 

urface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date  • 
1943 

Feet 

R.P.  El 

ev. 

Date 
1943 

Feet 

C-240q-I-13 

Oct. 

0 

a 

2.8 

C-243d-F 

-14 

May 

7 

a 

57.3 

Cont, 

Nov. 

3 

a 

■    2.8 

Cont. 

June 

18 

a 

74.7 

Dec. 

1 

a 

2.7 

July 
Aug. 

9 
20 

a 
a 

75.9 
83.0 

C-241-F-14 

Jan. 

1 

a 

114.3 

■ 

Sep. 

10 

a 

89.7 

416.5 

Feb. 

10 

a 

115.1 

Oct. 

22 

a 

94.1 

Mar. 

5 

a 

113.9 

Nov. 

12 

a 

95.0 

Apr. 

3 

a 

109.5 

Dec. 

3 

a 

97.4 

May 

1 

a 

106.0 

June 

18 

a 

102.0 

C-249-G- 

14 

Jan. 

5 

a 

46.1 

July 

9 

a 

101.2 

335.4 

Feb. 

3 

a 

37.1 

Aug. 

20 

a 

101.1 

Mar. 

3 

a 

30.9 

Sep. 

10 

a 

101.4 

Apr. 

a 

22.7 

• 

Oct. 

1 

a 

102.2 

May 

1 

a 

22.5 

• 

Nov. 

12 

a 

103.0 

June 

2 

a 

23.4 

■ 

Dec. 

3 

a 

103.6 

July 
Aug. 

7 
4 

a 
a 

25.0 
27.1 

C-242-F-14 

Jan. 

1 

a 

107.5 

Sep. 

1 

a 

29.2 

■404.5 

Feb. 

12 

a 

100.6 

Oct. 

5 

a 

31.6 

Mar. 

5 

a 

98.3 

Nov. 

3 

a 

33.0 

Apr. 

3 

99.6 

Dec. 

1 

a 

34.5- 

• 

May 

1 

83.4 

Sep. 

10 

a 

89.6 

C--251h-G 

-18 

■Jan. 

1 

a 

32.7 

Dec. 

24 

a 

95.7 

314. 

^'eb. 

Mar. 

12 
6 

a 

5t 

27.9 
24.0 

C-243-F-14 

Jan. 

1 

a 

iie.o 

Apr. 

15 

a 

18.0 

•414.5 

Jan. 

28 

a 

117.6 

May 

5 

a 

17.4 

• 

Mar. 

6 

a 

■106.1 

June 

18 

a 

18.0 

Apr. 

3 

a 

91.3 

Aug. 

20 

a 

20.2 

May 

1 

a 

88.5 

Sep. 

10 

a 

21.1 

June 

2 

a 

87.1 

Oct. 

1 

a 

22.0 

Aug. 

20 

a 

94.5 

Nov. 

12 

a 

23.5 

Sep. 

10 

a 

97.1 

Dec. 

3 

a 

24.1 

Oct. 

1 

a 

99.0 

Nov. 

12 

a 

102.4 

C--259-H- 

14 

Jan. 

21 

a 

•  14.4 

Dec. 

3 

a 

103.9 

•292.0 

Feb. 
Mar. 

11 
4 

a 
a 

11.4 
9.6 

C-243a-G-14 

Apr. 

29 

69.4 

Apr. 

3 

a 

8.8 

395.3 

May 
June 

1 
2 

a 
a 

8.2 
10.8 

C-243b-F-14 

Apr. 

30 

•   28.6 

July 

8 

a 

8.7 

785. 

Nov. 

3 

41.9 

Aug. 
■Sep. 

19 

9 

a 
a 

9.5 

10.8 

C-243d-F-14 

Jan. 

1 

a 

111.5 

•Oct. 

21 

a 

9.6 

'599.5 

Jan. 

23 

a 

110.7 

■Nov. 

11 

a 

10.4 

•  ■■ 

Mar. 

5 

a 

74.9 

■Dec. 

2 

a 

10.1 

Apr. 

16 

a 

65.5     . 

a  Measurement 
Measurements 


by  San  Gabriel  Valley  Protec 
from  Los  Angeles  County  Flood 


tive  Association. 
Control  District, 
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VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dlst.R.P, 

to  water 

surface, 

Feet 


ViTell  Number 

and 

R.P.  Flev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
leet 


194S 


1943 


c- 

.262-H- 

■14 

Jan, 

28 

a 

31.0 

320.1 

^Feb. 

11 

a 

29.8 

Mar, 

4 

a 

26.6 

Apr. 

3 

a 

22.4 

May 

6 

a 

19.7 

June 

17 

a 

18.6 

July 

8 

a 

19.1 

Aug. 

19 

a 

19.9 

Sep. 

9 

a 

20.7 

'.Oct. 

21 

a 

21.9 

Nov. 

11 

a 

22.5 

c- 

-264-E- 

■14 

Apr. 

28 

10.  S 

306.0 

Nov. 

2 

12.5 

c- 

-266-H- 

■14 

Jan. 

21 

a 

S.3 

294.5 

Feb. 

11 

a 

5.0 

Mar, 

4 

a 

3.1 

Apr, 

3 

a 

1.5 

May 

6 

a 

1.5 

J-une 

17 

a 

7.0 

July 

29 

a 

7.1 

Aug. 

19 

a 

7.2 

Sep. 

9 

a 

8.3 

Oct. 

21 

a 

8.2 

Nov. 

11 

a 

6.8 

Dec. 

2 

a 

5.5 

c- 

-278-F- 

-14 

Feb. 

12 

a 

15.0 

536.3 

Apr. 

15 

a 

15.8 

,    Jlay 

6 

a 

15.2 

June 

18 

a 

16.7 

July 

9 

a 

17.2 

Aug. 

20 

a 

24.4 

Sep. 

10 

a 

28.1 

Oct. 

1 

a 

30.7 

Nov. 

12 

a 

.   -34.2 

Dec. 

3 

a 

?3.3 

c 

-280-F- 

-15 

Jan. 

1 

a 

101.0 

591.2 

Feb. 

12 

a 

54.3 

Mar. 

5 

a 

35.7 

Apr. 

15 

a 

39.0 

May 

6 

a 

40.9 

June 

18 

a 

41.7 

July 

9 

a 

41.9 

C-.280-F-15 
.Cont. 


C- 


282-F-14 
465.1 


C-283-G-15 
*443.5 


G^:285-F-16 
586.0 


C-291-G-14 
371.5 


Aug.  20 

Sep.  10 

Oct.  1 

JNIov.  12 

Dec.  3 

Jan.  1 

Feb.  12 

Mar .  5 

Apr.  16 

May  27 

June  18 

July  9 

July  30 

Aug.  20 

Sep.  10 

,Oct.  1 

Nov.  12 

Dec.  3 

Dec.  24 

Apr.  20 


May 
June 
July 
Aug, 
Sep. 
Oct.  5 
Nov.  10 
Dec.   9 


Jan.  1 

Feb.  12 

Mar.  5 

Apr.  15 

May  6 

Aug.  20 

Sep.  10 

Oct.  1 

.Nov.  12 

Dec.  3 

Feb.  3 

Mar .  3 

Apr.  3 

May  1 


a 
a 
a 
a 
a 

a 

a 

a 

a  ■ 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 

a 
a 
a 


'55.7 
48.4 

50.5 
57.2 
50.8 

167.7 
162.5 
155.8 
.133.3 
131.2 
133.4 
155.5 
139.0 
141.9 
144.6 
147.1 
151.1 
152.'' 

154.:' 

113.0 
.107.6 
110.7 
115.5 
121.0 
125.1 
129.3 
132.3 
134.1 

87.6 
25.4 
20.0 
.  27.9 
25.9 
56.0 
63.5 
68.9 
75.0 
77.6 

64.2 
58.3 
44.1 
46.8 


*  Corrected  R.P.  elevation. 

a  Measurement  by  San  Gabriel  Valley  I'rotective  Assocl 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  Di 


ation. 
strict. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Niunber 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

.   •    arid 

SI 

urface, 

R.P.  Elev. 

Date     . 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1943 

1943 

C-291-G- 

■14 

June 

2 

a 

48.6 

C-300-H- 

•15 

Mar. 

3 

a 

100.8 

Cont. 

July 

8 

a 

51.8 

Cont. 

Apr. 

3 

a 

•95.7 

Aug. 

19 

a 

57.1 

May 

5 

a 

90.0 

Sep.' 

9 

a 

59.2 

June 

2 

a 

86.9 

Oct. 

21 

a 

63.0 

July 

7 

a 

85.2 

Nov. 

11 

a 

64.4 

Aug. 

4 

a 

85.4 

Dec. 

2 

a 

€5.7 

Sep. 
Oct. 

1 

6 

a 

a 

86.5 
88.1 

C-?.94a-G-15 

Jan. 

6 

a 

92.6 

Nov. 

3 

a 

89.2 

387.7 

Feb. 

Mar. 

2 
3 

a 
a 

89.5 
81.2 

Dec. 

1 

a 

90.4 

Apr. 

3 

a 

65.7 

C-307-H- 

■  15 

Jan. 

21 

a 

60.6 

May 

1 

a 

55.0 

357.4 

Feb. 

11 

a 

60.0 

June 

1 

a 

63.3 

Mar. 

25 

a 

55.7 

July 

7 

a 

65.8 

Apr. 

3 

a 

54.5 

, 

Aug. 

4 

a 

69.4 

May 

5 

a 

51.1 

Sep. 

1 

a 

72.5 

. 

J.une 

17 

a 

48.8 

, 

Oct. 

6 

a 

75.9 

'■■  ■ 

July 

8 

a 

50.2 

Nov. 

2 

a 

77.8 

J.uly 

29 

a 

48.8 

Dec. 

1 

a 

79.5 

AuiE?. 
Oct. 

19 
21 

a 
a 

49.2 
49.9 

C-295-G- 

•15 

Feb. 

11 

a 

91.8 

Nov. 

11 

a 

51.0 

392.7 

Mar. 
Apr. 

4 
17 

a 
a 

86.9 
71;  2 

Dec. 

2 

a 

51.1 

May 

6 

a 

69.4 

C-309-H- 

-15 

Jan. 

21 

a 

27.4 

June 

17 

a 

57.7 

320.3 

Mar. 

4 

a 

24.9 

July 

8 

a 

59.1 

Apr. 

3 

a 

22.8 

Aug. 

19 

a 

63.7 

May 

6 

a 

21.5 

, 

Sep. 

30 

a 

77.7 

J^une 

17 

a 

24.7 

Oct. 

21 

a 

79.4 

July 

8 

a 

•23.0 

Nov. 

11 

a 

80.7 

Aug. 

19 

a 

25.5 

Dec. 

2 

a 

81.8 

Sep. 

9 

a 

22.6 

• 

Oct. 

21 

a 

22.3 

C-296-G-15 

Feb. 

11 

a 

121.0 

Nov, 

11 

a 

24.6 

424.7 

Mar. 
Apr. 

4 
8 

a 
a 

117.8 
105.5 

■  • 

Dec. 

2 

a 

22.2 

May 

1 

a 

101.5 

C-312-H- 

.15 

Jan. 

21 

a 

45.5 

June 

2 

ab 

97.4 

342.3 

Mar. 

4 

a 

39.9 

July 

1 

ab 

97.7 

Apr. 

15 

a 

33.0 

. 

Aug. 

2 

ab 

106.2 

May 

5 

a 

32.9 

Sep. 

9 

a 

103.7 

}.fey 

27 

a 

■34.2 

Oct. 

18 

a 

106.8 

Aug. 

19 

a 

42.9 

Nov. 

1 

a 

107.4 

Sep. 

9 

a 

39.4 

Dec. 

1 

a 

109.3 

Oct. 
Nov. 

21 
11 

a 
a 

36.0 
38.7 

C-300-H- 

■15  .. 

Jan. 

6 

a. 

102.3 

, 

Dec. 

2, 

„.?,. 

37.4 

407.2 

Feb. 

3 

a 

102.6 

a  Measurement  by  San  Gabriel  Valley  Protec 

b  Measurement  -by  operator. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood 


tive  Association. 
Control  District. 


27 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Fee.t 


VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 

to  water 

surface, 

Feat 


1943 


1943 


C-313-H- 

•15 

Apr. 

3 

50.9 

371.2 

Nov. 

1 

48.9 

C-316-I- 

■15 

Jan. 

21 

a 

6.6 

*  ■ 

Feb. 

11 

a 

3.4 

Mar. 

4 

a 

0.8 

Apr. 

15 

a 

3.4 

May 

6 

a 

4.1 

June 

17 

a 

6.1 

July 

8 

a 

7.0 

July 

29 

a 

7.8 

Sep. 

9 

a 

7.1 

Oct. 

21 

a 

6.4 

• 

Nov. 

11 

a 

6.5 

Dec. 

2 

a 

5.8 

C-317-I- 

•15 

Jan. 

21 

a 

19.4 

331.0 

Feb. 

11 

a 

16.7 

Mar. 

4 

a 

16.3 

Apr. 

15 

a 

14.6 

May 

6 

a 

15.1 

June 

17 

a 

15.7 

July 

8 

a 

16.1 

Aug. 

19 

a 

17.9 

Sep. 

9 

a 

18.0 

Oct. 

21 

a 

16.6 

Nov. 

11 

a 

16.9 

•Dec. 

2 

a 

15.8 

•Dec, 

23 

a 

16.2 

C-322-F- 

•16 

Jan. 

21 

a 

85.4 

•694.6 

Feb. 

11 

a 

15.2 

•Mar. 

5 

a 

11.8 

Apr. 

15 

a 

15,3 

■May 

6 

a 

13.1 

June 

17 

a 

17,1 

■July 

8 

a 

22.5 

July 

29 

a 

40.6 

Sep. 

30 

a 

72.6 

Oct. 

21 

a 

■  82.2 

Nov. 

11 

a 

86.0 

Dec. 

2 

a 

88.4 

C-323-F- 

-16 

Jan. 

8 

95.0 

693.3 

Feb. 

3 

30.3 

Mar. 
■Apr. 

5 

a 

5.1 

8 

8.2 

C-.323-F-16 
Cont. 


C-328-F-16 
671.4 


C->334-F-16 
£31.0  ■ 


C-335-(:>-15 
.538.2 


May 

June 
July 
Aug. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 


6 

3 
1 
5 
2 
7 
3 
2 


May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 


6 
2 
1 
2 
1 


Jan.  21 
Feb.  11 
Mar.  5 
Apr.  15 
May  6 
June  17 
July  8  a 
Aug.  19  a 
Sep.  9  a 
Oct.  21  a 
Dec.  2  a 

Jan.  13  a 
Feb,  1  a 
Mar ,  5  a 
Apr.  15  a 
a 
a 
a 
a 
a 


Oct.  12  a 
Nov.  11  a 
Dec.   1  a 


Jan.  28  a 

Mar .  5  a 

Apr .  15  a 

May  6  a 

June  17 

July  8 

Aug.  19 

Sep.  9 

.Oct.  21 

Nov.  11 

Dec.  2 


Dec.  23  a 


4.5 
.  31.6 
25.5 
48.8 
70.6 
87.8 
92.5 
97.4 

99.3 
45.5 
18.8 
18.4 
18.9 
27.5 
.  31.2 
47.8 
60.0 
75.7 
84.3 

90.2 
89.5 
56.8 
18.1 
14.5 
16.0 
21.  ' 
25.  o 
38.4 
53.5 
51.8 
66.4 

230.9 

223.3 

201.0 

195.0 

192.5 

■194.2 

.200.4 

204.2 

210.7 

.212.5 

214.4 

215.5 


♦  R.P.  elevation  308.7  to  and  including  May  6,  1943;  then  309.2. 
a  Measurement  by  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 
Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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Well  Nijmber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

,t;,o  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Flev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
Feet 


1943 


1943 


c- 

-337- 

-G- 

■16 

Jan. 

21 

a 

251.8 

■657. 

.0 

Mar. 

5 

a 

251.2 

Apr. 

15 

a 

251.5 

May 

6 

a 

251.0 

June 

17 

a 

249.8 

July 

8 

a 

248.9 

Aug. 

19 

a 

248.4 

• 

Sep. 

9 

a 

248.0 

' 

Sep. 

30 

a 

247.9 

Oct. 

21 

a 

247.9 

Nov. 

11 

a 

247.8 

' 

!Dec. 

2 

a 

248 . 3 

Dec. 

23 

a 

249.6 

c- 

-338- 

-G- 

•16 

Jan. 

21 

a 

202.6 

534. 

.4 

Feb. 

11 

a 

202.3 

Mar. 

5 

a 

200.0 

Apr. 

15 

a 

194.1 

May 

5 

a 

191.8 

July 

8 

a 

190.8 

Aug. 

19 

a 

191.9 

Sep. 

30 

a 

193.5 

Oct. 

21 

a 

193.5 

l^ov. 

11 

a 

194.1 

Dec. 

2 

a 

194.0 

c- 

-^43-H- 

•16 

Jan. 

6 

a 

148.8 

477. 

.9 

Feb. 

3 

a 

148.4 

Mar. 

3 

a 

145.4 

Apr. 

7 

a 

141.7 

May 

5 

a 

139.6 

June 

2 

a 

144.8 

July 

7 

a 

148.6 

Aug. 

4 

a 

148.0 

Sep. 

1 

a 

148.3 

Oct. 

6 

a 

146.2 

Nov. 

3 

a 

145.0 

Dec. 

1 

a 

145.8 

c. 

-354- 

-H- 

■16 

Apr. 

28 

122.1 

483, 

.4 

Dec. 

22 

128.2 

c- 

-350. 

-G-ie 

Jan. 

6 

a 

155.5 

462, 

,4 

Feb. 

3 

a 

155.5 

Mar.  3  a  151.8 
Apr.   7  a  140.6 


a  Measurement  by  San  Gabriel  Valley  Protective  Assoc 
Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  D 


C-360-G- 

•16 

May 

5 

a 

134.2 

Cont. 

June 

2 

a 

130.6 

July 

7 

a 

130.0 

Aug. 

11 

a 

132.4 

Sep. 

15 

a 

135.9 

Oct. 

13 

a 

138.4 

Nov. 

3 

a 

139.6 

Dec. 

1 

a 

141.3 

C-362-G- 

■15 

Jan. 

23 

a 

199.3 

499.3 

Feb. 

3 

a 

198.2 

Mar. 

3 

a 

189.8 

Apr. 

3 

a 

169.9 

May 

1 

a 

165.9 

June 

2 

a 

161.3 

July 

8 

a 

164.9 

Aug. 

19 

a 

171.8 

Sep. 

9 

a 

175.2 

Oct. 

21 

a 

180.5 

Nov. 

11 

a 

182.3 

Dec. 

2 

a 

184.0 

C-364-I- 

-15 

Apr. 

27 

9.0 

330.5 

Nov. 

1 

12.8 

C-367-F- 

■15 

Jan. 

1 

a 

250.6 

549 . 9 

Feb. 

11 

a 

241.7 

Mar. 

10 

a 

218.5 

Apr. 

3 

a 

192.0 

May 

1 

a 

202.6 

, 

June 

16 

a 

202.6 

July 

7 

a 

206.3 

Aug. 

18 

a 

217.9 

Sep. 

8 

a 

223.1 

Oct. 

20 

a 

230.3 

Nov. 

10 

a 

232.7 

Dec. 

1 

a 

234.5 

C-376-G- 

•11 

Jan. 

1 

a 

250.2 

b32.0 

Feb. 

12 

a 

250.1 

Mar. 

5 

a 

249.9 

■ 

Apr. 

16 

a 

250.0 

May 

7 

a 

249.8 

June 

18 

a 

250.2 

July 

9 

a 

250.4 

Aug. 

20 

a 

251.0 

!Ctive  As 

!S0CiC: 

it  ion. 

)d  Control  District, 

29 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Diet. R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


C-376-CJ-11 
Cont. 


Sep.  10  a  251.3 

Oct.   1  a  .251.4 

Nov.  12  a  251.6 

Dec.  3  a  251.6 


C-383C-I-13 

Apr. 

27 

10.5 

219.4 

Nov. 

1 

10.7 

C-401-F-16 

May 

1 

123.3 

882. 

Nov. 

9 

153.5 

C-401C-F-15 

'  Jan. 

21 

a 

225.8 

704. 

Feb. 

11 

a 

226.7 

Mar. 

5 

a 

227.0 

Apr. 

15 

a 

227.5 

May- 

6 

a 

227.1 

June 

17 

a 

226.1 

July 

8 

a 

225.5 

Aug. 

19 

a 

224.0 

Sep. 

9 

a 

223.2 

Oct. 

21 

a 

222.1 

Nov. 

11 

a 

221.7 

Dec. 

2 

a 

222.3 

C-404a-F-17 

Jan. 

21 

141.9 

1115.0 

Feb. 

6 

54.2 

Mar. 

18 

17.8 

Apr, 

12 

22.5 

May 

1 

25,9 

Nov. 

4 

127.8 

Dec. 

16 

128.2 

C-405-F-17 

Mar. 

1 

b 

374,6 

950. 

May 

1 

fc 

359.8 

June 

1 

b 

oDO  «  o 

Nov. 

1 

b 

358.7 

C-426a-F-17 

May 

3 

65.9 

896. 

Nov, 

9 

89.5 

C-430b-F-17 

Apr. 

26 

88.8 

715. 

Nov. 

9 

107.6 

G-432-G-17 

Apr. 

27 

"2 

79.2 

739.9 

Nov. 

95.2 

C-4r37-G-17 

Apr. 

27 

95.1 

795.6 

Dec. 

16 

•111.3 

C-446a-G-17 

Jan. 

7 

92,5 

880.6 

Mar. 

23 

•  85.4 

Apr. 

21 

78.2 

Apr. 

27 

77.3 

July 

29 

•  78.0 

Aug. 

18 

78.^ 

Sep. 

29 

79.. 

Oct. 

13 

81. b 

Nov. 

8 

82.8 

Dec. 

15 

83.7 

C-446C-G-17 

Jan. 

21 

220.5 

859.7 

Feb. 

25 

218.2 

Mar. 

24 

216.5 

Apr. 

21 

215.7 

. 

Apr. 

28 

215.3 

. 

Oct. 

13 

223.2 

Nov. 

18 

221.6 

Dec. 

23 

221.2 

C-445e-G-lS 

Apr. 

26 

197.9 

934.4 

Nov. 

4 

197.1 

C-452C-G-17 

Apr. 

28 

164.5 

672.2 

Nov. 

8  c  173.4 

C-453-G-17 

Apr. 

28 

72.0 

531.1 

C-5Q0-G-18 

May 

3 

'92.0 

1029.0 

Nov. 

7 

102.3 

C-512b-G-18 

Apr. 

26 

54.4 

983. 

Nov. 

3 

•60.  A 

C-514-G-18 

Mar. 

31 

67.- 

975.0 

May 

5 

63,9 

Nov. 

8 

74.5 

G-522-G-18 

Apr. 

26 

41,1 

930. 

Nov. 

,2 

47.2 

a  Measurement  by  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 

b  Measurement  by  operator, 

c  Windmill  pumping. 

Measurements  from  Los  Angeles  Covmty  Flood  Control  District. 
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• 

Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

VJell  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet. 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet  • 

C-595-G-19 

Apr.  26 

170.4 

C-658-G-20 

July 

26 

95.2 

1134.3 

Nov.   9 

164.6 

Coiit. 

Oct. 
Nov. 

18 
22 

93.3 
100.0 

C-611-G-19 

May   5 

295.8 

Dec. 

27 

102.8 

1044.0 

Nov.  10 

306.3 

C-659i-G-20 

Feb. 

10 

175.8 

C-527-G-19 

Feb.  17 

131.4 

1511.8 

Mar. 

24 

168.5 

1230. 

Mar.  24 

121.8 

Apr. 

7 

147.6 

Apr.  14 

116.6 

May 

5 

97.3 

May   3 

110.8 

Oct. 

20 

109.5 

Nov.   9 

134.2 

Dec.  16 

128.8 

C-660C-G-19 

Feb. 

17 

78.5 

1319.4 

Mar . 

10 

75.5 

C-549-G-19 

Feb.  17 

295.5 

Apr. 

14 

71.0 

1030.6 

Mar.  24 

288.8 

May 

3 

57.2 

. 

Apr.  21 

285.7 

June 

9 

58.9 

May   5 

284.0 

Aug. 

4 

51.7 

June  24 

284.2 

Sep. 

22 

50.1 

July  14 

284.3 

Oct. 

6 

45.5 

Aug.  11 

284.7 

Nov. 

10 

54.5 

, 

Sep.  23 

285.4 

Dec. 

15 

48.6 

Oct.  14 

285.8 

. 

Nov.   8 

284.5 

C-654-G-20 

May 

5 

222.7 

Dec.   9 

283.6 

1301.5 

July 
Nov. 

14 
10 

261,0 
275.6 

G-655d-F-19 

Jan.   6 

146.2 

1374.7 

May   5 

102.7 

G-556-G-19 

May 

5 

218.6 

• 

Dec.  15 

97.1 

1114. 

Nov. 

9 

225.7 

C-655q-F-19 

May   5 

13.7  • 

C-670h-H-19 

Feb. 

17 

116.8 

1530.9 

Nov.   3 

a   47.8 

950.3 

Mar. 
Apr. 

24 
12 

107.6 
94.9 

G-656-F-20 

Jan.  6 

200.8 

May 

5 

114.5 

1545. 

, 

June 

24 

124.5 

. 

July 

14 

123.9 

C-656i-F-20 

Apr.   7 

15.5 

Aug. 

5 

123.8 

£067. 

Apr.  26 

16.0 

Sep. 

23 

121.9 

Nov.  3' 

34.6 

Oct. 

7 

122.4 

. . 

Nov. 

8 

108.5 

C-658-G-20 

Feb.  22 

154.4 

Dec. 

9 

103.3 

1482.5 

Mar .  8 

153.0 

. 

Mar.  29 

145.7 

G-678k-H-19 

May 

4 

101.5 

May  10 

93.2 

807.5 

Nov. 

8 

106.2 

June  7 

57.1 

Dec. 

29 

b  110.4 

a  Pumped  recently. 

b  Measurement  from  San  Bernardino  County  Flood  Gontrol  District. 
Measurements  from  Los  Aneeles  County  Flood  Control  District  ercept 
noted. 


as 


31 


'.Veil  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 
■  and 
R.Pi  Elev. 


Date 


Dist.R.I  . 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


C-701C-I-17 

Jan, 

7 

21.8 

512.5 

Feb. 

15 

15.3 

Mar» 

17 

11.5 

Apr* 

21 

10.6 

Apr. 

28 

10.9 

June 

17 

15.8 

Aug. 

5 

20.1 

Sep. 

29 

22.0 

Oct. 

14 

21.8 

Nov. 

4 

19.5 

C-703-H-18 

May 

4 

109.2 

774. 

Nov. 

4 

114.5 

Dec. 

29 

a 

112.0 

C-703C-H-18 

Jan. 

12 

a 

93.6 

765. 

Apr. 

27 

a 

95.4 

Dec. 

29 

a 

90.9 

C-705a-I-17 

Apr. 

28 

18.4 

606.5 

Nov. 

2 

20.1 

C-707-I-17 

Apr. 

28 

13.5 

455. 

Nov. 

2 

13.9 

0-708-1-15 

Apr. 

27 

25.9 

374. 

Nov. 

2 

29.9 

C-712-J-16 

May 

4 

20.4 

480.5 

Nov. 

4 

22.2 

C-803g-I-lS 

Jan. 

6 

b 

25.0 

183. 

Feb. 

3 

b 

23.2 

Mar. 

3 

b 

22.2 

Apr. 

7 

b 

20.9 

May 

5 

b 

21.1 

June 

2 

b 

21.4 

July 

7 

b 

21.7 

• 

Aug. 

4 

b 

22.6 

Sep. 

1 

b 

23.5 

Oct, 

6 

b 

24.2 

Nov. 

3 

b 

23.9 

Dec. 

1 

b 

23.5 

C -807 -I -12 
212. 


C-808-I-11 
191. 


C-811a-I-ll 
152.1 


C-812-I-11 
145i4 


1943 

Jan.  14 
Feb.  4 
Mar.  13 
Apr.  8 
May  20 
June  10 
July  1 
Aug.  12 
Sep.  2 
Oct.  14 
Nov.  4 

Jan.  14 
Feb.  25 
Mar.  18 
Apr.  8 
May  20 
June  10 
July  1 
Aug.  12 
Sep.  2 
Oct.  14 
Nov;  4 
Dec*  16 

Jan.  14 

Feb.  25 

Mar.  18 

Apr.  8 

Apr.  29 

June  10 

July  1 

Aug.  12 

Sep.  2 

Oct.  14 

Nov.  1 

Dec.  13 

Jan.  11 

Feb.  1 

Feb.  25 

May  3 

June  10 


b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 


60.8 
59.3 
58.4 
57.2 
57.5 
69.9 
59.0 
63.3 
52.2 
60.7 
59.7 

65.1 
54.3 
51.7 
60.8 
52.1 
52.5 
64.3 
65.0 
55.2 
66;0 
55.8 
65.3 

69.1 
54.3 
62.7 
53.0 
65.2 
69.9 
72.0 
74.4 
74.6 
73.3 
71.5 
69.4 

52.2 
50.8 
50;1 
50.2 
52.8 


a  Measurement  from  San  Bernardino  County  Flood  Control 
b  Measurement  by  San  Gabriel  Valley  Protective  Associa 
Measurements  from  Los  Anpieles  County  Flood  Control  Dis 
noted. 


District, 
tion. 
trict  except 


as 


32 


Di 

st.R.P.                    ■,    , 

Di 

st.R-.P. 

Well  Number 

to 

water                   Well.  Number 

to 

water 

and 

surface,                             and 

surface, 

R,P.  Elev. 

Date 

Feet                          R.P.  Elev. 

Dat 

e 

Feet 

1943 

1943 

C-812-I-11 

July 

5 

a  -. 

52.5                      C-829J-J 

-11 

Jan. 

10 

30.8 

Cont. 

Aug, 

13 

a 

55.0                           127.7 

Feb. 

7 

,29.2 

Sep. 

20 

a 

55,4 

Mar, 

9 

27.2 

Oct. 

14 

a 

55.5 

Apr. 

2 

25.8 

• 

Nov. 

1 

a 

54.3 

May 

1 

26.0 

Dec. 

13 

a 

52.5 

June 
July 

11 
15 

28.3 
30.2 

C-814-I-13 

Jan. 

14 

a 

26.5 

Aug. 

10 

31.5 

175.7 

Feb. 

4 

a 

24.3 

Sep. 

20 

32.3 

Mar. 

18 

a 

21.8 

Oct. 

8 

32.5 

Apr. 

8 

a 

21.2 

Nov. 

1 

32.1 

May 

20 

a 

22.5 

Dec. 

7 

31.9 

June 

7 

a 

22.3 

July 

5 

a 

22.0                       C-829p-J 

-11 

.  Jan . 

4 

a 

33,8 

Aug. 

2 

a 

23.0                           129.4 

Feb. 

4 

a 

32,6 

Sep. 

6 

a 

24.9 

Mar. 

18 

a 

29.2 

Oct. 

4 

a 

25.6 

Apr, 

8 

a 

28.2 

Nov. 

1 

a 

25.2 

May 

20 

a 

28.9 

D^c, 

6 

a 

24.7 

June 
July 

10 
1 

a 
a 

31.0 
32.4 

C-819Z-J-13 

Jan. 

14 

a 

+5.0 

Aug, 

12 

a 

34.2 

1S9.4 

Feb. 

4 

a 

+10.4 

Sep. 

2 

a 

34.8 

Mar. 

18 

a 

+10.6 

Oct. 

14 

a 

35.5 

Apr. 

8 

a 

+9.2 

Nov. 

4 

a 

35.3 

Apr. 

29 

a 

+8.0 

Dec. 

15 

a 

34.6 

June 

10 

a 

+7.1 

July 

1 

a 

+5.7                       C-832-J- 

11 

Apr. 

27 

51.9 

Aug. 

12 

a 

+6.4                           152.7 

Nov. 

4 

58.0 

Sep. 

2 

a 

+5.5 

Oct. 

14 

a 

+6.2                       C-848-K- 

12 

Jan. 

4 

a 

25.0 

' 

Nov. 

4 

a 

+5,5                           111.1 

Feb. 

1 

a 

22.7 

Dec. 

16 

a 

+6.8 

Mar. 
Apr. 

1 
5 

a 

a 

20.2 
18.8 

C-825-J-12 

Apr. 

27 

15.0                            ■•] 

May 

3 

a 

20.1 

*136,5 

June 
July 

7 
5 

a 
a 

23.5 
25.9 

C-8fe5g-J-12 

Apr. 

27 

18.0 

Aug. 

2 

a 

27.8 

1S5.5 

Nov. 

4 

27.1 

Sep. 
Oct. 

6 
4 

a 

a 

29.0 
28.8   . 

C-827-J-12 

Jan. 

14 

a 

27.7 

Nov. 

1 

a 

27.5 

140.8 

Feb. 
Mar. 

11 
18 

a 
a 

26.6 
22.6 

Dec. 

6 

a 

26.4 

Apr. 
Oct. 

8 
14 

a 
a 

21.0                       C-850V-K 
■26. §.  ■■         ■■  ,: .-120. 

-12 

Apr. 

30 
5 

20.2 

*•     • 

Nov. 

-■29.4 

* 

Nov. 

4 

a 

26.4 

Nov. 

26. 

a 

23.5 

*  New  elevation;  R 

.P. 

changed. 

a  lleasurement  by  San  Gabriel  Valley  Protective  Association, 

Measurements 

from  Los 

Ang 

3les  County  Flood  Control  Di 

strict 

except 

as 

noted. 

■^3 


D: 

Ist.R.P 

V.ell  Number 

to  vjater 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

C-853-K-13 

Jan. 

14 

a 

35.4 

110. 

Teb. 

4 

a 

■  tyO  •  O 

Mar. 

18 

a 

30.8 

Apr. 

8 

a 

30.2 

May 

20 

a 

38.4 

July 

1 

a 

39.0 

Sep. 

24 

a 

^0.9 

Oct. 

14 

a 

41.0 

Nov. 

4 

a 

38.4 

Dec. 

15 

a 

35.0 

C-853a-K-13 

Jan. 

14 

a 

55.8 

125.2 

Feb. 

•  4 

a 

54.2 

Mar. 

18 

a 

52.5 

Apr. 

8 

a 

51.8 

May 

20 

a 

53.5 

June 

10 

a 

53.6 

July 

1 

a 

55.1 

Aug. 

10 

a 

57.0 

Sep. 

2 

a 

57.1 

Oct. 

14 

a 

56.4 

Nov, 

1 

a 

56.0 

Dec. 

16 

a 

54.7 

C-853k-K-13 

Jan. 

14 

a 

34.6 

130.8 

Feb. 

4 

e 

33.3 

Mar. 

IB 

a 

30.8 

Apr. 

8 

a 

30.0 

■  May 

20 

a 

30.0 

June 

10 

a 

30.9 

July 

1 

a 

31.9 

Aug. 

12 

a 

33.9 

Sep. 

2 

a 

34.6 

Oct. 

14 

a 

35.6 

Nov. 

4 

a 

35.6 

Dec. 

16 

a 

34.8 

C-855-L-15 

Jan. 

14 

b 

29.2 

86.2 

Feb. 

11 

b 

26.0 

Mar. 

8 

b 

24.2 

Apr. 

13 

b 

23.9 

May 

11 

b 

27.2 

June 

14 

b 

30.9 

Well  Nimber 

and 

R.P.  Elev. 


C-850-L-13 
Cont. 


C-e58-L-13 
76.2 


C-861-L-12 
85.3 


C-872-!;:-ll 

95. 0 


Date 
1943 


Dist.R.P. 

to  vjater 

surface, 

Feet 


July 
Aug. 
Sep. 
Oct. 
Nov . 
Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
June 
July 
Aug. 
Sep. 
Oof. 
Nov. 

Jan. 

Feb. 

Mar . 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 


16 
17 
20 
18 
16 
15 

14 
11 
8 
13 
11 
14 
15 
17 
20 
18 
16 
15 


18 
-  8 
20 
10 

1 
12 

2 
14 

4 
16 


b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 


14  a 

4  a 

18  a 

8  a 

10  a 

1  a 
12  a 

2  a 
14  a 


14  a 
4  a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
e 
a 


34.0 
35.8 
34.6 
33.2 

30.7 

21.4 
15.5 
14.8 
14.2 
21.5 
29.5 
33.5 
34.2 
33.6 
31.5 
25.2 
21.0 

19.4 
15.4 
12.7 
13.4 
27.4 
30.3 
■32.4 
33.5 
31.2 
24.0 

25.3 
21.3 
19.2 
19.8 
31.4 
29.8 
33.0 
35.6 

35.4 
29.4 

23.8 


a  Measurement  by  Gan  G«brlel  Valley  Protective  Association, 
b  Measurement  frora  Orange  Govmty  Flood  Control  District. 
Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Co-ntrol  District 
noted. 


except  as 


34 


Dist.R.P. 

Dist.R.P, 

Vie  11  Number 

■  to  water 

■  '.Veil  Number 

to 

water 

and 

surface, 

■  and 

surface, 

R.P.  El€ 

;v. 

Dat? 

Feet 

R.P.  Eiev. 

Date 

Feet 

1943 

1943 

C-872a-K- 

-11 

Jan.   4 

,a 

15.9 

C-e85c-L 

-11 

.  Sep. 

3 

a 

17.6 

.  e?. 

Feb.  1 

a 

13.9 

.  Gont. 

.  Oct. 

15 

a. 

14.3 

Mar.   1 

a 

12.5 

.  Nov. 

5 

a 

12.3 

Apr.  5 

a 

14.2 

.  .Dec. 

17 

a 

6.2 

May   3 

a 

18.4 

•, 

June  7 

a 

22.8 

C-886a-L 

-11 

:  Apr. 

28 

5.8 

July  5 

a 

24.8 

..  71. 

.  Aug. 

10 

3.2 

.  Aug.   2 

8 

28.0 

.  Nov. 

1 

15.2 

Sep.  6 

a 

26.4 

Oct.   4 

a 

24.7 

C-887-L- 

12 

Feb. 

16 

9.5 

Nov.   1 

a 

20.5 

64.4 

Apr. 

29 

12.4 

Dec.  6 

a 

18.8 

,  Aug. 

10 

30.6 

.  Nov. 

1 

19.3 

C-874-K-11 

Jan.  14 

a 

28.2 

■*ioo.o 

Feb.  4 

a 

25.1 

G-891-L- 

13 

Jan. 

15 

a 

14.5 

.  M&r.  18 

a 

22.6 

60. 

Feb. 

5 

a 

10.4 

Apr.  8 

a 

23.4 

Mar, 

19 

a 

7.2 

May  20 

a 

33.4 

Apr. 

9 

a 

7.2 

• 

June  10 

a 

32.9 

•May 

21 

a 

23.5 

July  1 

a 

35.9 

June 

11 

a 

25.3 

Aug.  12 

a.. 

38.2 

'  July 

2 

a 

31.7 

Sep.   2 

a 

37.3 

.  Aug. 

13 

a 

36.4 

Oct.  14 

a 

35.0 

,  Sep. 

3 

a 

24.6 

.Nov .   4 

a 

32.1 

Oct. 

15 

a 

29.0 

• 

Dec.  15 

a 

28.1 

, ' 

Nov. 
Dec. 

1 
17 

a 

24.4 
15.2 

C-877d-L- 

-11 

Jan.  15 

a 

12.1 

70. 

Feb.   5 

a 

8.3 

C-894-L- 

13 

Jan. 

14 

a 

21.4 

Mar.  19 

a 

6.4 

.  61.7 

Feb. 

4 

a 

18.1 

Apr.  9 

a 

7.3 

Mar. 

18 

a 

14.5 

May  30 

a 

12.8 

Apr. 

8 

a 

14.0 

June  11 

a  . 

19.2 

.  May 

20 

a 

22.6 

July  2 

8 

.  ^4.0 

• 

.  June 

10 

a 

27.3 

Aug.  13 

a 

25.5 

.  July 

1 

a 

31.8 

Sep.  3 

a 

23.9 

•  . 

.  Aug. 

12 

a 

38.6 

Oct.  15 

a 

20.1 

. 

,  S6p. 

2 

a 

35.2 

Nov.   5 

a 

16.7 

Oct. 

14 

a 

32.5 

Dec.  17 

a 

10.7 

•■  ■ 

■  Nov. 
.  Dec. 

4 
16 

a  ■ 
a  . 

29.5 
23.1 

C-885C-L- 

-11 

Jan.  15 

a 

8.4 

.  58.0 

Feb.   5 

a 

3.3 

G-89De^,! 

-13 

,  Jan. 

14 

b 

18.0 

Apr.  30 

a 

6.7 

,  53.6 

Feb. 

11 

b 

14.7 

June  11 
,  July  ■S 

a 

12.9 
18.4- 

Mar . 

S 

b_ 

11.6 

TO   T 

a 

'  '  '.' 

Apr. 

13 

be 

12,1 

Aup.  13 

a 

19.0 

■ 

May 

11 

b 

14.8 

)tective  Association. 
Gontrol  District. 


*  New  elevation;  R.P.  changed. 
a  Measurement  by  San  Gabriel  Valley  Prol 
b  Measurement  from  Orange  County  Flood 
c  Shut  down  to  measure. 

Measurements  from  Los  Angeles  Gounty  Flood  Gontrol  District  except  as 
noted. 


35 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  .water 

surface, 

Feet 


VJell  Number 
'  and 
R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
•  Feet 


1943 


1943 


C-89oe-M- 

-13 

Aug. 

17 

34.5 

Cont. 

Sep. 

20 

a 

C/O  »o 

Oct. 

18 

30.4 

IIov. 

16 

a 

27.7 

Dec. 

15 

20.7 

C-897k-M- 

-13  , 

■  Jen. 

14 

18.5 

45. £ 

Feb. 

11 

13.8 

Mar. 

8 

13.7 

Apr. 

13 

b 

15.4 

May- 

11 

25.8 

June 

14 

24.8 

July 

15 

31.8 

Auff. 

17 

34.4 

Sep. 

20 

32,5 

Oct. 

18 

25.3 

, 

Nov. 

15 

25.3 

Dec. 

16 

b 

28.5 

C-900-M-13  . 

•Jan. 

14 

cd 

11.3 

35.3 

Feb. 

4 

cd 

8.4 

Feb. 

25 

cd 

6.5 

Mar. 

18 

cd 

4.9 

• 

May 

20 

cd. 

15. B 

June 

10 

cd 

23.1 

July 

1 

cd 

27.7 

Aug. 

12 

cd 

35.3 

Sep. 

2 

cd 

32.4 

Oct. 

14 

cd 

27.5 

Nov. 

4 

cd 

22.3 

Dec. 

16 

cd 

13.7 

C-907f-M- 

-12 

Apr . 

29 

c 

9.6 

*52. 

C-908b-M- 

-12 

Jan. 

15 

cd 

23.7 

.  46.4 

Feb. 

5 

cd 

23.8 

!«ar. 

19 

cd 

19.9 

Apr. 

9 

cd 

20.5 

May 

3 

c 

24.4 

June 

11 

cd 

30.8 

July 

2 

cd 

32.8 

Aug. 

9 

c 

38.1 

Sep. 

3 

cd 

38.7 

Oct. 

15 

cd 

35.7 

C-908b-I.I-12  • 

Nov. 

2 

cd  31.6 

Cont. 

Dec. 

17 

cd  27.6 

C-908e-I.!-12 

Feb. 

16 

c    2.4 

32.5 

May 

3 

c    4.8 

Aug. 

11 

c   26.7 

Nov. 

9 

c   14.8 

C-909-N-13 

Jan. 

19 

2.3 

.  22.8 

Feb. 

16 

+0.2 

Mar. 

9 

+2.0 

Apr. 

15 

+2.7 

May 

17 

l.P 

June 

15 

11.0 

July 

19 

15.9 

Aug. 

19 

21.7 

• 

Sep. 

23 

17.7 

Oct. 

19 

15.7 

Nov. 

18 

10.0 

Dec. 

30 

2.2 

€-910b-0-13 

Jan. 

19 

0.5 

■  8.1 

Feb. 

16 

Flowing 

•  Mar. 

9 

ft 

•  Apr. 

15 

»f 

■  May 

17 

»t 

June 

15 

1.2 

•  July 

19 

4.6 

Aug. 

19 

6.2 

Sep. 

23 

7.4 

Oct. 

19 

■  ■  6.0 

Nov. 

18 

4.0 

Dec. 

30 

0.8 

C-910d-0-12 

Jan. 

19 

29.7 

36. 

•  Feb. 

16 

27.4 

Mar. 

9 

25.5 

•  Apr. 

15 

24.5 

•  May 

17 

24.4 

. 

June 

15 

26.6 

July 

19 

29.6 

t 

■  Aug. 

19 

33.  h 

■  Sep. 

23 

38.4 

•■ 

Oct. 

19 

41.2 

;  ■  ' 

■  Nov. 

18 

37.0 

*  New  elevation;  I^.P.  changed.    '     '     "  . 

a  Shut  down  to  measure.  ■■■■'■ 

b  Just  stoppsd  pumping.  • 

c  Measurement  from  Los  Angeles  Co\mty  Flood  Control  District. 

d  Measurement  by  San  Gabriel  VallRy  Protective  Association. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


35 


Well  Number 

and 
■  R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Dote 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 

Feet 


1943 


1943 


C-910J-0- 

-12 

J&n. 

2 

9.5 

C-911b-N- 

-13 

May 

17 

Flowing 

.16.3 

Jan. 

30 

8.3 

,Cwnt . 

June 

15 

2.4 

Feb. 

20 

7.8 

July 

19 

8.2 

Mar. 

20 

7.3 

Aug. 

19 

11.5 

Apr. 

17 

.  6.8 

Sep. 

23 

14.4 

May 

1 

6.7 

Oct. 

19 

12.3 

May 

29 

9.4 

.Nov. 

18 

9.2 

June 

26 

9.7 

Dec. 

30 

3.5 

July 

24 

13.3 

.Aug. 

21 

14.0 

C-911f-0. 

-12 

.Jan. 

2 

4.0 

Sep. 

18 

15.0 

.8.5 

Feb. 

6 

2.0 

.Oct. 

2 

16.1 

Mar. 

6 

1.8 

Oct. 

30 

14.1 

Apr. 

3 

1.8 

Nov. 

27 

12.1 

May 

1 

1.8 

Dec. 

24 

9.6 

June 
July 

5 
3 

2.2 
3.2 

C-910n-0- 

-12 

Jan. 

19 

6.8 

Aug. 

7 

4.9 

'* 

Feb. 

16 

6.2 

Sep. 

4 

5,4 

Mar. 

9 

5.6 

Oct. 

2 

7.3 

Apr. 

15 

5.7 

Nov. 

5 

7.1 

May 

17 

5.3 

Dec. 

4 

, 

6.1 

June 

15 

7.0 

July 

19 

7.7 

C-912b-0- 

-13 

Jan. 

15 

12.6 

Aug. 

19 

9.0 

32.0 

Feb. 

13 

10.8 

Sep. 

23 

6.5 

Mar. 

13 

9.9 

Oct. 

19 

6.7 

Apr. 

10 

S.l 

Nov. 

18 

5.2 

Apr. 

17 

7.6 

Dec. 

30 

2.9 

.May 
June 

15 
12 

11.5 
17.1 

C-.911-0-: 

L3 

Jan. 

14 

a 

3.0 

July 

10 

21.8 

.12.0 

Feb. 

4 

a 

1.4 

Aug. 

7 

24.9 

Mar. 

18 

a 

0.4 

Sep. 

4 

25.2 

Apr. 

8 

a 

0.4 

Oct. 

2 

23.6 

May 

20 

a 

1.8 

Nov. 

1 

19.1 

June 

10 

a 

7.9 

» 

Dec. 

3 

17.2 

.Aug. 

12 

a 

8.5 

Sep. 

2 

a 

9.6 

C-912C-0- 

-13 

Jan. 

14 

ab 

5.2 

Oct. 

14 

a 

9.5 

21.4 

Feb. 

4 

ab 

4.4 

Nov. 

4 

a 

7.2 

.Mar . 

18 

ab 

3.1 

Dec. 

16 

a 

4.5 

Apr. 
May 

8 

20 

ab 
ab 

2.6 

8.4 

C-911b-N- 

-13 

Jan. 

19 

3.7 

June 

10 

ab 

11.2 

14. 

Feb. 

16 

1.5 

July 

1 

ab 

15.4 

Mar. 

9 

0.4 

Aug. 

12 

ab 

21.2 

Apr. 

15 

Flowinp 

Sep. 

2 

ab 

20.3 

*  R.P.  elevat 
a  Measurement 
b  Measurement 
Measurements 


ion' 10.7  to  and  including  August  19,'  1943;  then  7.7. 

from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

by  San  Gabriel  Valley  Protective  Association, 
from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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D 

ist.R.P. 

. 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

tc 

water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.   Elev. 

Date 

Feet 

1943 

1943 

C-912C-0- 

-13 

Oct. 

14 

a 

15.7 

,C-927c-N-14 

June 

1 

b 

35.8 

.  Cont. 

Nov. 

4 

a  . 

12.9 

.  Cont. 

Nov. 

1 

b 

34.1 

Dec. 

16 

a 

7.7 

Dec. 

3 

b 

32.2 

C-913C-N- 

-11 

.  Feb. 

13 

34.8 

C-929f-L-ll 

Jan. 

4 

a 

44.2 

.  37.5 

,  Mar. 

15 

35.8 

.  53.8 

Feb. 

1 

a 

41.2 

Apr. 

7 

34.7 

■  Mar. 

1 

a 

39.4 

.  May 

4 

34.5 

.  Apr. 

5 

a 

39.3 

June 

7 

34.5 

May 

3 

a 

46.7 

July 

8 

34.5 

. 

.  June 

7 

a 

52. P 

Aug. 

4 

34.6 

July 

5 

a 

57.3 

Nov. 

9 

35.0 

.  Aug. 
.  Sep. 

2 
6 

a 
a 

61.6 

60.6 

C-914b-N- 

-12 

Jan. 

19 

b 

19.3 

. 

Oct. 

4 

a 

59.2 

31.4 

Mar. 

9 

b 

16.2 

Nov. 

1 

a 

54.9 

Apr. 

15 

b 

16.6 

Dec. 

6 

a 

52.8 

May 

17 

b 

19.4 

June 

15 

b 

24.0 

C-937b-N-ll 

May 

4 

46.0 

.  July 

19 

b 

25.5 

.  35.1 

Nov. 

9 

54.5 

Aug. 

19 

b 

28.2 

Sep. 

£3 

b 

30.7 

C.-93ec-N-ll 

Jan. 

4 

a 

16.4 

.  Oct. 

19 

b 

27.1 

* 

Feb. 

1 

a 

14.8 

Nov. 

18 

b 

23.8 

Mar. 

1 

a 

13.4 

Dec. 

30 

b 

19.4 

Apr. 
May 

5 
3 

a 
a 

13.3 
14.5 

C-925-M-11 

Jan. 

4 

a 

91.0 

June 

7 

a 

16.1 

68.9 

Feb. 

15 

a 

85.6 

July 

5 

a 

17.7 

Mar. 

1 

a 

86.4 

Aug. 

2 

a 

le.r 

■  Apr. 

5 

a 

84.9 

Sep. 

6 

a 

19.5 

•  May 

3 

a 

85.2 

Oct. 

4 

a 

19.2 

June 

7 

a 

90.9 

Nov. 

1 

a 

17.8 

. 

July 

5 

a 

92.5 

Dec. 

6 

a 

16.7 

Aug. 

2 

a  " 

101.0 

Sep. 

6 

a 

99.0 

C-942a-K-14 

.  Jan. 

14 

a 

63.5 

.  Oct. 

4 

a 

102.2 

.  144. 

.  Feb. 

4 

a 

62.1 

.  Nov. 

1 

a 

101.0 

Mar. 

18 

a 

60.1 

Dec. 

6 

a 

100.5 

Apr. 
■  Apr. 

8 
29 

a 
a 

59.6 
59.5 

C-927c-^- 

-14 

.  Jan, 

5 

b 

27.0 

June 

10 

a 

61.3 

.  48.3 

Feb. 

2 

b 

26.3 

Sep. 

2 

a 

68.0 

Mar. 

1 

b 

23.9 

Oct. 

14 

a 

66.2 

•  Apr. 

2 

b 

22.7 

.  Dec. 

16 

a 

63.4 

Kay 

3 

b 

24.9 

*  R.P.   e: 

Leva 

tion  2: 

3.0 

to 

and  includi 

ns  Mav  3.    1943:   t 

tien  24. 

5. 

a  Measurement,  by  San  Gabriel  Valley  Protective  Association, 
b  Measurement  from  Orange  County  Flood  Control  District. 
Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as 
noted. 
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•Well  Number 
and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


■'/Veil  Number 
and 
R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


C-950a-:i-14 

Feb. 

11 

a 

46.1 

76.3 

Mar . 

8 

a 

44.0 

. ." 

Apr. 

13 

a 

42.0 

June 

14 

a 

64.1 

.    ■■ 

■Aug. 

17 

■a- 

73.1 

•Sep. 

20 

a 

.67.6 

Nov. 

16 

a 

58.7 

•  Dec. 

16 

a 

51.1 

C-950e-M-13 

Jan. 

14 

a 

15.5 

-49.5 

Feb. 

11 

a 

12.5 

•Mar. 

8 

o 

10.3 

Apr. 

13 

a 

8.7 

May- 

11 

a 

14.1 

June 

14 

a 

25.5 

July 

16 

a 

35.6 

Aug. 

17 

a 

o5  •  6 

Sep. 

20 

a 

34.7 

-Oct. 

18 

a 

•31.8 

Nov. 

16 

a 

28.4 

.    *                          1  ' 

•Dec. 

19 

•a- 

£0.1 

C-950n-Li-14 

Jan. 

5 

a 

42.3 

■  63.2 

•  Feb, 

2 

a 

37.9 

Mar. 

1 

a 

35.3 

Apr. 

2 

a 

32.8 

May 

3 

a 

33.5 

•  June 

1 

8 

49.5 

July 

1 

a 

58.4 

Aug. 

2 

a 

59.8 

Nov. 

1 

a 

47.7 

Dec. 

3 

a 

45.5 

C-957-H-11 

Feb. 

1 

91. 

303.0 

Mar. 

31 

91. 

• 

•  May 

31 

93. 

C-960-I-11 

Feb. 

11 

b 

137. 

•  192.9 

M6r. 

31 

b 

137.5 

• 

■May 

31 

b 

140. 

• 

July 

31 

b 

146. 

• 

Sep. 

30 

b 

146.5 

Nov.. 

.30 

b 

,142.5 

0-961-1-11 
.197.1 


C-932-I-11 
196.0 


-964e-I-ll 
.240.5 


963-1-11 
228.3 


-955-1-11 
159.5 


0^965-1-11 
*145.5 


Feb. 

Mar. 
.May 

July 
.Sep. 

Nov. 

Feb. 

Mar. 

■May 
-July 
•  Sep. 

Nov. 

.Feb. 

.Mar. 
May 
July 
•Sep. 

.Nov. 

.  Jan. 
.Feb. 
.  Mar . 

Apr. 
.May 
..June 
.July 
.Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 
.Dec, 

Feb. 

Mar. 

May 

July 

Sep. 

Nov. 


Mar. 

May 

July 

Sep. 

Nov. 


1 

31 
31 
31 

30 
30 

1 
31 
31 
31 

30 
30 

1 

31 
31 
31 

30 
30 

9 
5 
6 

2 
8 
4 
2 
6 
3 
1 
5 
3 

1 

31 
31 
31 

30 
50 


b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 


31  b 

31  b 

31  b 

.30  b 

30  b 


151» 

148. 

151.5 

156. 

157. 

155. 

138. 

138.5 

143. 

148. 

147. 

145. 

158.6 
165.5 
171.0 
176.9 
176.9 
182.2 

142.3 
141.3 
140.0 
139.3 
141.2 
141.9 
143.8 
147.1 
150.3 
148.4 
146.9 
147.4 

88. 

86. 

95. 

99. 
101. 
.  97. 

70. 
80. 
85. 
85. 
81. 


*  Corrected  R 
a  Measurement 
b  Measurement 
Measurements 
noted. 


.P.  elevatioh, 

from  Orange  County  Flood  Control  Distri 

by  owner, 
from  Los  Angeles  County  Flood  Control  Di 


ct. 

strict  except  as 


,'J9 


Dist.R.P 

V.'ell  Number 

to  water 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date      . 

Teat  . 

1943 

C-9o8-K- 

L5 

Febi   is 

48.1 

350.9 

Mar»-  30 

48.7 

May     21 

49.0 

A\ig.   30 

45.8 

Nov.   83 

43.5 

C-969a-K. 

-16 

F^b.   18 

102.4 

396.9 

Mar,  30 

100.3 

May     21 

100.5 

•Aug.  .30 

107.0 

Nov.   23 

106.6 

G-973b-L- 

-16 

Mar.    30 

91.9 

249. 

May     21 

91.6 

■ 

Nov.   23 

90.4 

C-974in-L- 

-16 

Jgin.   11 

140.8 

*176.2 

F-b.      5 

139.2 

M^r.     4 

135.8 

Apr,     8 

127.9 

M9y        6 

126.5 

June      7 

130.6 

. 

Jyiy .  8 

.    133. « 

Ayg.     9 

137.3 

Sep.    10 

139.5 

Oct.      8 

140.9 

.Nov*;   5 

140.1 

Dee.  .   7 

138.9 

C-974n-L^ 

-16 

J^n.i     4 

152.0 

197.8 

:Fp-b>-    1 

152.4 

, 

:M&r.   18 

142.1 

'Apr.   29 

133.4 

:M?y-    27 

137.3 

Jyne  22 

135.2 

Aug.   24 

143.7 

Sep.  .24 

.  147.9- 

:    Opt.    21 

143.8 

Npv.    19 

148.9 

Dpe.      2 

149.3 

C-975-L-: 

L5 

■    Jan.   11 

111.8 

lp5.6 

Feb*     5 

111.1 

Mpr.     4 

108.9 

Mjay        6 

107.0 

V/ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


.1943 


Dist.R.P. 
to  water, 
surface, 
Feet. 


C-975-L-15 

June 

7 

.  107.9. 

Cont. 

July 

■    8 

iQp.e 

Aug. 

■  9 

109.7 

Sep. 

10 

111.2 

Oct. 

8 

111.6 

• 

..  .Nov. 

5 

110.9 

Dec. 

7 

110.6 

C-975k-L-16 

Jan. 

11 

104.2 

141.4 

Feb. 

5 

100.3 

Mar. 

4 

,      98.0 

Apr . 

8 

95.1 

May 

6 

94.3 

June 

7 

103.1 

July 

8 

106.3 

■    f 

Sep. 

.10 

110.2 

Oct. 

8 

109. r 

Nov. 

5 

108.  b 

• 

Dec. 

7 

107.4 

C-975w^!-15 

Jan. 

2 

107.5 

148.3 

Feb. 

5 

106.1 

Mar . 

4 

..1P4.2. 

•Apr. 

3 

.103.4 

May 

1 

101.4 

* 

May  . 

8 

101.2 

■    Juae. 

:   5 

108.6 

July' 

3 

110.6 

Aug. 

7 

111.2 

Aug. 

28     a     112.2 

Sep. 

10 

107.9 

Oct. 

9 

105.3 

Nov. 

6 

107.9 

. 

Dec. 

7 

110.5 

C-977b-M-16 

Jan. 

11 

129.2 

167.9 

Feb.' 

5 

125.1 

Mar . 

4 

124.1 

Apr. . 

8 

116.3 

May 

5 

114.2 

June 

7 

118.9 

Aug. 

9 

127.2 

Sep. 

10 

130.7 

Oct. 

8 

130.0 

Nov. 

5 

128.4 

Dec. 

7 

127.  \ 

*  Corrected  R.P..  elevation  to  conform  to  U.S.G.S.  datui;.. 

a  Pumping/l0~?ee't"north.  '  " ■    -        ■■■*"" 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District. 


40 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet  ■ 


I'Jell  Kimber 

and 

P.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  vjater 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


C-978-M-16 

Jan.    29 

131.8 

174.0 

Feb.    26 

131.2 

M6r.    23 

114.1 

Apr.   23 

112.1 

June  22 

132.2 

Aug.   24 

133.5 

• 

Oct.    21 

133.6 

Nov.    19 

133.3 

Dec.  21 

130.1 

C-9788-M-16 

Jan. .    2 

117.7 

150.2 

Jan.  30 

115.4 

Feb.   20 

114.0 

• 

Mar.   20 

109.8 

Apr.    24 

105.8 

July  12 

118.4 

Sep.    10 

122.9 

S6p.   25 

125.4 

Nov.     8 

120.0 

Dec.      4 

120.0 

Dec.   31 

'    113.9 

C-980-L-15 

Jan.   14 

77.0 

113.3 

Ffeb.    11 

74.1 

Mar.     8 

71.6 

Apr.    13 

68.4 

May     11 

69.8 

June  14 

80.1 

July  16 

89.4 

Aug.   17 

90.4 

Sep.   20 

88.5 

Oct.    18 

84.8 

Nov.    16     a       83.9 

Dec.    16 

75.6 

0-982L-M-14 

Jan.      5 

44.5 

91.1 

Feb.      2 

44.0 

Mar.      1 

42.7 

Apr.      2 

41.5 

May        3 

41.5 

■* 

.June     1 

45.2 

July     1 

47.9 

Aug.     2 

45.0 

Sep.     2 

47.7 

Oct.      5 

46.1 

Nov.      1 

■45.5 

G-983-l'-14 

May 

3 

92.5 

June 

1 

July 

1 

Aug. 

2 

Sep. 

2 

Oct. 

5 

Nov. 

1 

Dec. 

3 

C-983e-M-15 

Jan. 

11 

108.5 

Feb. 

5 

Mar. 

4 

Apr. 

8 

May 

6 

June 

7 

July 

8 

Aug. 

9 

Sep. 

10 

Oct. 

8 

Nov . 

5 

Dec. 

7 

C_984b-N-14 

Jan. 

27 

*50.7 

Feb. 

24 

Mar. 

24 

Apr. 

14 

May 

12 

June 

9 

July 

7 

• 

Aug. 

4 

1 

Aua. 

18 

Sep. 

15 

4 

Oot. 

13 

• 

Nov. 

10 

Dec. 

8 

C-985-N-14 

Jan. 

5 

50.6 

Feb. 

2 

Mar. 

1 

Apr. 

2 

May 

3 

June 

1 

July 

1 

Sep. 

2 

Oct. 

5 

-Nov. 

1 

Dec. 

3 

43.4 
45.1 
45.2 
47.0 
47.8 
47.8 
47.6 
46.9 

78.5 
75.5 
73.7 
71.1 
73.5 
81.4 
85.8 
88.5 
89.6 
88.2 
85.4 
80,4 

34.4 
32,2 
31.0 
30.8 
36.4 
42.4 
47.3 
47.7 
48.1 
47,4 
44.6 
43.0 
38.6 

32.1 
31.6 
31.5 
28.4 
28.2 
37.5 
41.3 
41.8 
39.7 
37.4 
36.1 


*  Correction  to  previous  bulletins:  Beginning  February  27,  1935,  R.P. 

elevation  should  be  60.7. 
a  Shut  down  to  measure. 
Lleasiirementr;  from  Orange  County  Flood  Control  District. 


41 


Dlst.R.F. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  vjater 

liVeli  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

.  Date 

Feet 

R;P.  Elev. 

Date 

Feet 

.  1943 

1943 

C-966-N-: 

L4 

Jan.  5 

46.0 

C-992b-P-14 

July  5 

15.  b 

* 

Feb.  2 

45.5 

Gont. 

Aug.  3 

15.7 

Mar.  1 

45.2 

• 

Sep.   7 

17.0 

Apr .  2 

44.8 

• 

Oct.   7 

16.3 

May   3 

44.2 

Nov.   2 

13.5 

June  1 

46.0 

* 

Nov.   5 

12.3 

July  1 

46.8 

Aug.  2 

47.1 

C-992e-P-13 

Jan.  16 

5.1 

Sep.   2 

47.4 

15.4 

Feb.  13 

5.6 

Oct.   5 

47.2 

■  IJar.  13 

6.2 

Nov.  1 

47.4 

Apr.  10 

3.0 

Dec.   3 

46.7  .  ■ 

Apr.  17 
May  15 

2.9 
5.3 

C-986e-N- 

-15 

,  Jan.  11 

87.5 

June  12 

7.2 

111.7 

Feb.   9 

35.9 

■  July  10 

10.3 

Mar. .  5 

84.7 

Aug.  7 

11.8 

Apr.  12 

82.9 

Sep.  4 

13.0 

May  10 

r3.5 

Sep.  25 

14.5 

June  8 

87.2 

Oct.  23 

11.1 

July  12 

88.9 

Nov.  20 

8.8 

Aup.  10 

90.7 

t)ec.  18 

6.4 

Sep.  10 

92.8 

• 

Oct.  8 

90.7 

C-993-P-14 

Jan.   7 

13.4 

Nov.   8 

90.2 

27.9 

Feb.   4 

12.8 

Dec.   9 

87.7 

Apr.   5 
liey  ■  4 

11.7 

10.8 

C-991e-0- 

-13 

Jan.   5 

7.2 

June  4 

15.4 

18.2 

Feb.  3 

5.0 

• 

July  6 

-   18. C 

Ivlar,  3 

7.9 

r 

Aug.   3 

20..'' 

Mar.  31 

5.7 

• 

Sep.   7 

20.1 

Apu,  28 

4.4 

t 

0<!t.   7 

19.0 

May.  26 

10.2 

Nov.   2 

16.6 

June  23 

9.9 

Dec.   5 

15.4 

July  21 

17.2 

Aug.  18 

17.6 

C-997-P-14 

Jan.   7 

52.0 

.  Sep.  15 

19.7 

**56.1 

Feb.  4 

51.4 

^ep.  29 

20.3 

Mar .   2 

51.4 

Oct.  27 

15.8 

• 

Apr.  5 

51.3 

Nov.  24 

11.4 

May   4 

50.9 

tec,   22 

7.4 

June  4 
July  6 

53.2 
51.9 

C-992b-P" 

-14 

Jan.  7 

9.9 

Aug.  3 

.52.5 

22.2 

?e.b.  4 

10.3 

Sep.  7 

53.0 

Mar.  2 

12.8 

Oct.  7 

53.8 

May   4- 

■8.9 

.;,.■_' 

.  Nov.  2 

52.7 

June  4 

12.8 

Dec.  6 

•5'2.4"- 

*  R.P.  elevation  79.5  to  and  including  Septenber  2,  19^ 

**  Corrected  R.P.  elevation. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District. 


:•;  then  79.2. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

IVell  Numt 

jer 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface. 

R.P.  Elev. 

Da1 

;e 

Feet 

R.P.  Flev. 

Date 

Feet 

1943 

1943 

C-997c-^-14 

Jan. 

7 

29.1 

C-1058-M. 

-17 

Jan. 

23 

a 

164.7 

•  32.5 

Feb. 

4 

28.9 

.  203.8 

.  Feb. 

13 

a 

131.3 

Mar. 

2 

28.5 

.  Mar. 

13 

a 

71.8 

Apr. 

5 

28.8 

■  Apr. 

10 

a 

105.8 

• 

■  May- 

4 

28.6 

Aug. 

12 

a 

173.8 

• 

June 

4 

29.7 

Sep. 

2 

a 

177.6 

July 

S 

29.1 

Oct. 

5 

a 

175.8 

Aug. 

3 

29.2 

Nov. 

15 

a 

162.0 

Sep. 

7 

29.5 

Dec. 

18 

a 

161.2 

Oct. 

7 

'  29.4 

■■• 

Nov. 

2 

29.6 

C.-1059-li- 

-17 

Jan. 

5 

169.2 

Dec. 

5 

29.2 

*207.4 

Feb. 

Feb. 

3 
24 

159.8 
151.1 

G-e97d-q-14 

Jan. 

7 

46.5 

.  Mar. 

24 

122.2 

52.8 

Feb. 

4 

46.2 

.  Apr. 

21 

•  123.9 

Mar. 

2 

45.6 

.  May 

19 

134.5 

Apr. 

5 

45.2 

.  June 

16 

144.4 

May 

4 

44.7 

July 

14 

148.2 

June 

4 

45.0 

Aug. 

11 

154.4 

July 

5 

45.6 

Sep, 

8 

159.5 

Aug. 

3 

46.3 

.Oct. 

5 

155.6 

Sep. 

7 

47.2 

•  Nov. 

3 

172.6 

Oct. 

7 

47.5 

-Dec. 

1 

154.2 

Nov. 

2 

47.5 

Dec. 

29 

162.8 

Dec. 

6 

47.3 

C-1055-1!- 

-15 

Jan, 

29 

156.2 

C-999f-P-14 

Jan. 

7 

37.4 

202.0 

Feb. 

26 

147.8 

49.1 

Feb. 

4 

35.5 

Mar. 

23 

133.4 

Mar. 

2 

37.6 

Apr. 

23 

129.5 

• 

Apr. 

5 

36.5 

May 

27 

134.6 

Hay 

4 

35.9 

June 

22 

137.4 

June 

4 

39.5 

July 

22 

142.3 

July 

6 

42.0 

Aug. 

24 

147.5 

Aug. 

3 

42.8 

Sep. 

24 

150.9 

Sep. 

7 

42.5 

Oct. 

21 

151.3 

Oct. 

7 

41.5 

Nov. 

19 

152.7 

Nov . 

2 

39.8 

Dec. 

21 

150.8 

Dec. 

6 

39.2 

„ 

C- 

i068-L:. 

-17 

Jan. 

28 

18.4 

C-1056-l.I-lo 

Jan. 

29 

149.6 

229.5 

Feb. 

25 

9.4 

194.2 

Feb. 

26 

135.9 

Mar . 

22 

8.8 

Mar. 

23 

118.7 

Apr, 

22 

- 

10.6 

Apr. 

23 

115.6 

May 

21 

19.4 

Dec. 

21 

149.0 

luae 

21 

24.2 

*  Correction  to  previous  bulletins:  Beginning  Aui-ust  6,  •1941,  R.P. 

•  elevation  should  be  207.4. 
a  Measurement  from  owner. 
Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  pistrict  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


C-1068-M- 

-17 

July  20 

26.1 

C-1085-L- 

■17 

July  22 

119.9 

Gont. 

AxiF.    23 

27.2 

Cont, 

Sep.   24 

145,8 

Oct.      4 

27.0 

Oct.    21 

148,7 

Oct.    28 

27.4 

Nov.    19 

155.. 

Nov.    22 

27.4 

■ 

Dec.    21 

150.  : 

Dec.   23 

28.5 

C-1089-L- 

■15 

Jan.    29 

179.4 

C-1073-K- 

■  17 

Jan.   29 

157.1 

228.8 

Mar.   23 

164.1 

211.5 

Feb.   26 

160.5 

AoT.    23 

155.0 

Mar.    23 

156.8 

May     27 

152.0 

Apr.    23 

135.5 

June   22 

154,2 

May     27 

131.8 

July  22 

158.2 

June  22 

135.2 

Aug.   24 

153.9 

Dec.    21 

150.9 

Sep.   24 
Oct.   21 

158.1 
170,8 

C-1078d-I.'; 

!-17 

Jan.   29 

165.1 

• 

Nov.    19 

173.1 

238.4 

Feb.   26 
Mar.   23 

115.8 
93.0 

Dec.    21 

173.7 

Apr.   25 

85.0 

C-1097-L- 

■17 

Feb.   18 

158.5 

Oct.   21 

155.7 

335,2 

Mar.   30 

156.1 

Nov.    19 

150.0 

May     21 

163.2 

Dec,   21 

159.3 

* 

Aug.    30 
Nov.    23 

156.3 
170.0 

C -1079a -1! 

[-17 

Feb.    26 

104.7 

- 

248.3 

IJar.    23 

77.1 

G-1105a-N 

[-17 

Jan.   28 

206.5 

Apr.    23 

71.3 

246.2 

Feb.   25 

202.6 

Sep.   24 

143.2 

Mar.    22 

195.2 

Dec,   21 

154.5 

Apr.    22 
May     21 

190.2 
189.5 

G-1082-L- 

•18 

Jan.     6 

63.6 

June  21 

192.2 

250.5 

Feb.      3   ■ 

53.4 

July  20 

195.2 

Feb.   24 

39.4 

Aug.   23 

198.  r> 

Mar,   24 

24.6 

Oct.      4 

203. '^ 

Aur.    28 

17.4 

Oct.    28 

203.1 

Hay     19 

18.5 

Nov,   22 

203.2 

June  23 

28.3 

Dec.   23 

202.4 

July  21 

35.8 

Aup.    18 

42.1 

C-'1105b-!,: 

!-17 

Jan.   28 

235.9 

Sep.   15 

47.5 

273.5 

Feb.   25 

231.8 

Oct.    20 

54.1 

Mar.   22 

■     225.0 

•Nov.    17 

57.6 

Apr.   22 

•219.6 

Dec.     8 

59.7 

June  21 

■July  20 

220.9 
224.0 

C-1085-L- 

■17 

Jan,   29 

170.6 

Oct.     4 

232.2 

245. 

Feb.    26 

160.2 

Oct.    28 

232.3 

Apr,..  23. 

143.5 

.Nov.. 22 

232.9 

l!ay     27 

105.9 

•    ■■ 

Dec.    23 

231.4 

June   22 

110.7 

Measurements 

from  'Orange 

County  Flood 

Control  District 

'  • 
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V.'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to' water 
siiipface, 
Feet-  • 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Bate 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


c-l■l09g-^ 

'-18 

Jan. 

28 

290.5 

C-1120-N-15 

Aug. 

23 

112.4 

331.5 

Feb. 

25 

288.3 

Coht . 

Oct. 

4 

114.0 

•    ■ 

Mar. 

22 

280.8 

. 

Oct. 

28 

114.2 

• 

Apr. 

22 

280.2 

Nov. 

22 

114.2 

May- 

21 

276.0 

. 

■  Dec. 

23 

113.4 

June 

21 

274.0 

, 

• 

July 

20' 

■27  9. -7 

G-1121b-N-17 

Jan. 

28 

138.2 

t 

Aug. 

23 

S85.2 

*179.4 

Feb. 

25 

132.6 

Oct. 

4 

287.8 

Mar. 

22 

119.0 

Oct. 

28 

287.0 

. 

Apr. 

22 

117.5 

Nov. 

22 

287.0 

May 

21 

124,1 

Dec. 

S3 

287.4 

June 
Aug. 

21 
23 

128,0 
136,2 

C-1109i-Iv 

f-18 

Jan. 

28 

65.0 

Oct. 

28 

177,1 

427. 

Feb. 

25 

55.2 

Nov. 

22 

136.2 

Mar. 

22 

33.4 

Dec, 

23 

134.9 

Apr. 

22 

44.7 

July 

20 

62.2 

C-1122b-N-15 

Jan. 

29 

129.1 

■   1 

Oct. 

4 

■  es.s' 

162.7 

Feb. 

26 

127.0 

« 

Dec. 

23 

•62.8 

Mar, 
Apr. 

23 
23 

120.8 
114.7 

C-1112-N- 

18 

Jan. 

23 

a 

252.2 

May 

27 

113.7 

S90.4 

Feb. 

15 

a 

249.3 

June 

22 

115.0 

Mar . 

13 

a 

245.3 

July 

22 

117.4 

• 

Apr. 

17 

■  a' 

238.2 

Aug. 

24 

120.4 

Aug. 

12 

a 

S47.3 

Sep. 

24 

122.1 

Oct. 

5 

a 

252.2 

Oct. 

21 

124.3 

. 

Dec. 

18 

a 

248.0 

Nov. 
Dec. 

19 
21 

123.6 
124.0 

C-1113-N- 

17 

Jan. 

8 

223.6 

, 

251.7 

Mar. 

15 

206.9 

G-1123b-N-16 

Jan. 

2 

109.6 

May 

13 

206.2 

145. 

Jan. 

30 

108.8 

June 

21 

214.8 

Feb. 

20 

105.1 

• 

July 

22 

213.2 

Mar. 

13 

98.0 

Aug. 

20 

219.1 

Apr. 

10 

95.2 

Oct, 

1 

219.0 

Apr. 

24 

94.3 

Nov. 

4 

227.8 

May 

10 

101.8 

DeCi 

23 

208.6 

May 
June 

22 
12 

97.4 
98.6 

C--1120-N- 

■15 

■Jan. 

?B 

117.2 

July 

10 

111.8 

151.4 

Feb. 

25 

114.8 

Aug. 

7 

104.2 

Mar. 

22 

110.1 

Sep. 

4 

105.9 

Apr. 

22 

107.2 

Oct. 

8 

106.8 

May 

21 

107.8 

Dct. 

23 

121.3 

Jxine 

21 

108.5 

Nov. 

6 

,106.2 

• 

July 

20 

110.4 

Dec. 

4 

105.7 

*  Corrected  R 

.P.   elevation. 

a  ll-sasurcitient 

from 

owner. 

Measurements  from 'Orange  County  Flood  Control  District. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

V;ell  Number 

to  v;ater 

Well  Nvmber 

to  water 

and 

surf EC e, 

and 

surface , 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

S.P.  EIpv. 

Date 

Feet 

1943 

» 

1943 

C-1126b-M-16 

Jan. 

30 

133.4 

C-1130a-N-15 

Apr. 

12 

77.9 

175.3 

Feb. 

27 

130.2 

Cont. 

May 

10 

78.9 

Apr. 

3 

124.4 

June 

g 

'82.0 

Apr, 

24 

121.9 

July 

12 

84,2 

Hay 

8 

121.6 

Aug. 

10 

85,9 

■June 

7 

124.5 

Sep. 

10 

86.5 

•July 

8 

130.5 

Oct. 

8 

86.2 

Aug. 

7 

131.3 

Nov. 

8 

a 

86.8 

Sep. 

4 

132.0 

Dec. 

9 

63.1 

• 

'Oct. 

2 

133.0 

■Nov. 

5 

132.5 

C-1131-N-17 

Jan. 

28 

122.2 

Dec. 

7 

131.5 

162.1 

Feb. 

Mar. 

25 
22 

119.0 
112.7 

C -1128a -N- 

-16 

Jan. 

11 

111.0 

Apr. 

22 

109.4 

140.1 

Feb. 

9 

112.8 

May 

21 

109.9 

Mar. 

5 

111,1 

June 

21 

111.0 

Apr. 

12 

106.4 

July 

20 

113.4 

May 

10 

104.8 

Aug. 

23 

115.7 

June 

8 

■  106.5 

Oct. 

4 

117.8 

July 

12 

107.8 

Oct. 

28 

118.4 

Aug. 

10 

1D9.8 

Nov. 

22 

118.6 

Sep. 

10 

112.4 

Dec. 

23 

117.8 

Oct. 

8 

113.8 

Nov. 

8 

112.5 

C-1140e-N-16 

Jan. 

11 

95,4 

Dec. 

9 

111.6 

119, 

Feb. 
Mar . 

9 
5 

93, P 

93.0 

C-1129m-N- 

•15 

Jan, 

11 

108.0 

' 

Apr. 

12 

89.6 

136.1 

Feb, 

9 

106,0 

May 

10 

89.7 

Feb. 

25 

105,2 

June 

8 

92,4 

Kar. 

5 

104.6 

July 

12 

93,7 

Ear. 

18 

102.9 

Aug. 

10 

95,8 

Apr. 

8 

101,2 

Sep. 

10 

b 

121.2 

Apr, 

12 

101.0 

Oct. 

8 

99.0 

Kay 

10 

100,8 

Nov. 

8 

98,0 

June 

8 

104.5 

Dec. 

9 

94.7 

• 

July 

12 

105.3 

Aug. 

10 

108,8 

C-1150b-N-17 

Jan. 

23 

c 

171.1 

Sep, 

10 

110,2 

206,3 

Feb. 

13 

c 

169,4 

Oct. 

8 

110.1 

Mar. 

13 

c 

167,0 

Nov. 

4 

110,4 

Apr. 

10 

c 

.151.2 

• 

Nov. 

26 

108.4 

k 

Aug. 

12 

c 

173.7 

Dec 

9 

107.6 

• 

Sep. 
Oct. 

2 
5 

c 
c 

175.2 
177,7 

C-I130a-N- 

-15 

Jan. 

11 

83.7 

' 

Nov. 

15 

c 

170,1 

107.3   • 

Feb. 
Liar. 

9 

5 

81.2 
79.7 

Dec, 

18 

c 

170.1 

a  Pumping  nearby. 

b  Pumping. 

c  Measurement  from  owner, 

Measurements  from  Orange 


County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


46 


Vifell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
'  Feet 


IVell  Nvmiber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  viater 
surface, 
Feet 


1943 


1943 


G-1153b-0-15 

Jan. 

12   ■     ■ 

68.0 

G-1152-0-16 

June     8 

59.0 

91.9 

Feb. 

9 

■   65.4 

Oont. 

J-uly  12 

■71,1 

• 

Mar. 

8 

54.8 

Aug.   10 

73.1 

'. 

Apr. 

12 

52.9 

Sep.   10 

74.6 

• 

May 

10 

55.8 

Oct .      8 

72.5 

May 

10     s 

73.0 

Nov.'    8 

75.4 

June 

8 

70.6 

Dec.      9 

58.5 

July 

72.0 

• 

Aug. 

2 

73.0 

C-1168-0-15 ■ 

Jan.    11 

52.4 

Aug. 

30 

73.2 

7-5.5 

Feb.      9 

49.8 

Oct. 

11 

72. '0 

Mar.      5 

48.9 

Nov. 

8 

72.3 

Apr.    12 

4S.0 

•■ 

Dec. 

9 

68.4 

May      10 
Aug.    10 

49.8 
■     51.3 

C-1.157a-N-15 

Jan. 

2 

61.8 

Sep.    10 

52.3 

84.9 

Feb. 

6 

59.4 

. 

?fov.      8 

58.9 

. 

Mar. 

5 

58.1 

• 

Dec.      9 

53.0 

■  Apr . 

3 

57.4 

«    ■ 

May 

8 

50.4 

C-1180-P-17 

Jan.- 12 

22.4 

'    '  • 

June 

12 

54.7 

Feb.    15 

21.5 

• 

July 

10     b 

58.4 

Mar.   16 

22,1 

•    • 

J-uly 

24     b 

74.1 

'       •    ■■         ■ 

Apr.   19 

17.2 

Aug. 

21     b 

70.1 

■       • 

May     IS 

18.3 

Sep. 

18  '-b' 

68.5 

June   10 

20.9 

. 

0-ct. 

16 

66.8 

July  13 

38.6 

• 

Nov. 

13 

65.9 

Aug.    12 

34.0 

■ 

Dec. 

9 

61.9 

Sep.    13 

27'.  7 

• 

Oct.    11 

fe5.9 

C-^l'150a-0-15 

Jan. 

11 

52.7 

'Nov.      9 

24.9 

ee.i 

■  Feb. 

9 

59.4 

• 

Dec.    13 

22.9 

. 

Mar. 

R 

W 

58.4 

•   a 

• 

1 

Apr. 

12 

57.8 

C-1193a-0-17 

Jan.   28 

133.3 

• 

July 

12 

54.4 

172.5 

Feb.   25 

131.7 

. 

Aug. 

10 

70.7 

Mar.   22 

130.3 

Sep. 

10 

71.3 

Apr.    22 

129.3 

Oct. 

8 

59.3 

May'    21 

127.5 

. 

Nov. 

8      ■ 

'56.0 

- 

June -21 

129.1 

• 

Dec. 

9 

62.2 

July  20 

131.0 

. 

. 

Aug.   23 

132.5 

C-U52-0-16 

Jan. 

11 

58.9 

Oct.      4 

133.7 

■56:8 

Feb. 

9 

66.3 

■ 

Oct.   £8 

133.1 

» 

Mar. 

5 

55.0 

Nov. -22 

133.8 

''        .      ' 

Apr. 

12 

53.0 

Dec.    23 

131,7 

May 

10 

58.4 

. . '  ■  . 

a  Pvjriplnp. 

b  Shut  down  ■ 

to  measure.    ,. 

.  ...k  ,  ..». ., 

.  .  • 1 .  . 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District. 
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Dist.R.P 

Well  Nvunber 

to  v.T'  ter 

and 

surface, 

R.P.   Elev. 

Date 
1943 

Feet- 

C-1195b-0-18 

Jan.   13  ■ 

148 . 6 

180.8 

Feb.   10 

144.4 

Mar.   10 

141.4 

Apr.      7 

139.0 

May       5 

137.1 

June     2 

147.7- 

June   30 

146.7 

July  28 

150.8 

Aug.   25 

155.2 

Sep.   22 

153.1 

Oct.   20 

151.8 

Nov.   17 

151.4 

Dec.    15 

145.5 

C-1197-0-17 

Jan.    28 

102.4 

151.6 

Feb.   25 

97.4 

Mar.   22 

95.2 

Apr.    22 

89.1 

Key     21 

89.5 

June   21 

91.6 

July  20 

105.2 

Aug.   23 

107.5 

Oct.      4. 

108.1 

Oct.    28 

107.3 

Nov,   22 

107.5 

Dec.   23 

107,4 

C-1198-0-17 

Jan.     8 

119.1 

148.7 

M6r.   15 

114.5 

May     13 

111.4 

June  21 

114.8 

July  22 

118.7 

Aug.   20 

119.2 

Oct.     1 

121.0 

Nov,     4 

119.4 

Dec.   23 

115.8 

C-1201-P-15 

Jan.      7 

27.0 

46.6 

Feb.     4 

24,7 

Mar.     2 

25.1 

Apr,     5 

25.3 

May       4 

27.5 

June     4 

35,4 

July     6 

39,5 

Aue;,      3 

39.8 

Vfell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet. 


C-1201.-P- 

15 

Sep. 

7 

.      39.3 

Gont. 

Oct. 

7 

34,5 

Nov. 

2 

31,1 

• 

Dec, 

.    6 

29.5 

C-1205b-P 

-17 

Feb. 

15 

57.? 

85. 

Mar. 

16 

55.6 

, 

Apr. 

19 

55.2 

. 

May 

18 

52.1 

June 

10 

61.7 

July 

13 

.    66.2 

Aug. 

12 

■7.4.5 

Sep. 

13 

65.5 

, 

Oct. 

11 

55.7 

, 

Nov. 

9 

64.1 

•• 

Dec. 

13 

60.1 

C-1207-0- 

18 

Jan. 

18 

57.0 

a7.5 

Feb. 

15 

52,8 

, 

Mar. 

19 

48,7 

Apr. 

20 

45,9 

May 

20 

50.7 

^ 

Aug. 

16 

63v5 

Sep. 

15 

65.6 

, 

Oct. 

14 

65.2 

, 

Nov. 

15 

65.3 

Dec. 

14 

59,8 

C-1208b-P 

-18 

Apr. 

23     s 

I        41.4 

86.8 

Aug. 

17       8 

i       55.5 

Dec. 

15       8 

I        55.6 

C-120Bi-P 

-18 

Apr. 

23     8 

I       64.2 

118.7 

Aug. 

15       8 

85,3 

Dec. 

15       8 

I      .76,r 

C- 12 11a-? 

-18 

Mar. 

19 

68,7 

105.9 

AT3r. 

20 

65.6 

May 

20 

74,8 

June 

17 

86,0 

July 

15 

95,2 

Set>. 

16 

138,0 

. 

Oct. 

14 

133.2 

Dec, 

14 

.78,5 

a  Mefls\.irer.ent  fr.Qp  the  Irvine  Cqmpeiny. 
Measurements  from  Orange  County  Flood 


Control  District  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P, 

Viiell  Number 

to  water 

Well-  Number 

t 

0  water 

and 

■  surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

C-i211c-P-18 

Feb.   15 

.125.7 

G-1217a-Q,-19 

May     20 

241.9 

156.5 

Mar.    19 

119.1 

C  ont . 

June  17 

247.3 

June  17 

132.8 

July  15 

262.4 

July  15 

143.4 

Aug.    15 

259.2 

Aug.    16 

148.9 

Sep.    16 

251.2 

Sep.    16 

148.9 

Oct.    14 

253.0 

Oct.    14 

140.0 

■ 

•Nov.    15 

252.1 

Nov.    15 

132.4 

Dec.    14 

246.5 

Dec.    14 

129.1 

C -1220a -Q-18 

Jan.   21 

a 

98.5 

C-li2rik-P-18 

Jan.    21 

58.2 

155.2 

Feb.    15 

a 

95.3 

77.7 

•  Feb.    15 

45.5 

l.^ar.    19 

93.2 

Mar.    19 

37.6 

Apr.    20 

a 

93.2 

Apr.   20 

33.3 

May     20 

o 

-  92.7 

May     20 

32.8 

June  17 

a 

93.8 

June   17 

41.1 

July  15 

a 

95.7 

Aug.    16 

■   65.1 

, 

Aug.   15 

a 

95.8 

S.ep.    16 

56.8 

Sep.    15 

96.0 

Oct.    14 

57.3 

Oct.    14 

a 

94.5 

Nov.    15 

49.7 

Nov.   15 

92.3 

Dec.    14 

44.2 

• 

Dec.  14 

a 

92.2 

C-1212C-P-19 

Mar.    19 

137.3 

G-1220p-:i-19 

J^an.   21 

152.4 

191.7 

Apr.   SO 

135.0 

*221.2 

■F.eb.    15 

151.5 

Maj'     20 

134.9 

Mar.   19 

151.4 

June   17 

134.3 

Apr.   20 

152.7 

July  15 

135.4 

May     20 

151.2 

Aug.    16 

-.  135.7 

June   17 

152.0 

Sep.    16 

135.5 

Aug.   15 

159.6 

Oct.    14 

136.5 

Sep.    16 

153.4 

Nov.    15 

136.0 

■-_ 

Oct.    14 

152.5 

Dec.    14 

.  -134.5 

-  Nov.    15 
Dec.   14 

152.4 
152.0 

C-l,216b-P-19 

Feb.   15 

184.0 

. 

219.7 

Mar.   19 

181.3 

C-lS20t-Q-19 

Apr.   24 

b 

127.4 

Apr . ■ 20 

178.8 

178.2 

Aug.    19 

b 

224.8 

May  .  20 

179.6 

Dec.    15 

b 

135.4 

Aug.   16 

203.8 

Sep.    16 

200.5 

C-1.222-:i-18 

Jan.   21 

73.1 

Oct.    14 

193.5 

125. 

Liar.    19 

74.8 

• 

Dec.   14 

188.8 

Apr.    20 
May     20 

71.6 
71.8 

C-l£17a-^-19 

Jan.    13 

251.3 

June   17 

75.2 

283.4 

Feb.    15 

246.  P 

J.uly  15 

72.3 

M'ar. '  19  "■■ 

244.6   "   ■"■■  ■; 

■"Aug.'  16' 

c 

t  II  1 

A.pr.    20  • 

•     242.0 

*  ITevJ  elevation;  R.P.    chan.o'ed. 

a  Puriping  slowly. 

b  lleasurenent  from  th*--  Irvine  Company. 

c  Capped  with  concrete  and  covered  up, 

Measurements  from  Orange  County  Flood 


Control  District  eycert  as  noted. 
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Di 

St. R.P. 

Di 

St. R.P. 

Vf'ell  Number 

to 

water 

Well  Number 

to 

water 

and 

surface, 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

• 

Feet 

C-1222n-P-18 

Apr.   25 

Q 

62.3. 

C-123lb-H-13 

Mar.   15 

19.8 

99.4 

Dec.    16 

a 

73,4 

Gont. 

Apr.    19 
May  .  18 

15.0 
18.3 

C-1224-'i-18 

Jan.   21 

55.0 

June  10 

20.7 

96. 

Teh..  15 

54.7. 

Aug.   12 

33.5 

Apr.   20 

52.9 

• 

Sep.    13 

27.8 

June  17 

55.0 

Oct.   11 

27.2 

Aug.   16 

59,2 

Nov.      9 

25.2 

Sep,   16 

57.4 

Oct.   14 

55.5 

C-1232-P-17 

Jan.    12 

a 

31.1 

Nov.   15 

56.2 

75.7 

Feb.    15 

a 

28.7 

Dec,   14 

55.1 

Mar.   16 
Apr.   19 

a 
a 

27.1 
26.4 

C-1225-;i-18 

Jen.   21 

12.2 

June   10 

a 

28.3 

101.0 

Feb,    15 

8.5 

July  13 

p- 

30 .7 

liar,   19 

6.0 

Aue.   12 

a 

31.4 

Apr.  20 

6.4 

Sep.   13 

a 

31.0 

May     20 

7.4 

Oct.   11 

a 

30.2 

June  17 

8.0 

Nov.      9 

a 

30.3 

July  15 

8'.7 

Dec.    13 

a 

29,5 

Sep.   16 

9.2 

Oct.   14 

9.0 

C-1237L-P-17 

Jan.    12 

14.0 

Dec,   14 

8,6 

35.2 

■^eb.    15 
Apr.   19 

13.4 
9.4 

C-1227C-P-18 

Apr.   24 

a 

33.5 

Way     18 

11.5 

69.7 

Aug.   18 

a 

88.9 

June  10 

14.5 

.  Dec.  16 

a 

48.8 

July  13 

19.0 

Aug.    12 

22.9 

C-1227f-Ji-17 

Apr.   24 

a 

29.5 

Sep.    12 

20.1 

45.0 

Aug.    18 

a 

47.2 

, 

Oct.   11 

17.6 

Dec.   17 

a 

29.3 

Nov.      9 
Dec.    13 

17.0 
14.3 

C-1230-P-17 

Jan.   12 

21.0. 

54.2 

Feb.   15 

21.4 

C-1243-q-16 

Jan.      2 

18.4 

Liar,   15 

19'0 

40.1 

Feb.    15 

17.4 

Apr.    19 

19.1 

Mar.   15 

16.8 

May     18 

20,5 

Apr.    19 

15.8 

June  10 

19.8 

May     18 

16.5 

Aug.   12 

29.7 

Jime   10 

15,5 

Sep.   13 

23.2 

July  13 

16.8 

Oct.   11 

23.6 

Aug.   12 

20.2 

Nov.      9 

22.8 

Sep.    13 

19.4 

Dec,   13 

21.6 

-■ 

Oct.   11 
Nov.      9 

19.7 
19.4 

C-1231b-H-13 

Jan.  12 

23.8 

Dec.   13 

19.3 

40.9 

Feb.    15 

20.2 

8  Measurement  from  thn  Irvine  Company, 
Measurements  from  Orange'Cbunty  Flood 


Gontrbi  D.Istfict'exCfepf  as:  noted." 
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V'Jell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  riev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet- 


1943 


1943 


C-1249-<i- 

-16 

Jan. 

12 

30.5 

C-1256a 

-P-15 

Oct. 

27 

a 

15.2 

40.2 

Feb. 

15 

•  36.4 

Gont. 

Nov. 

24 

a 

IS. 2 

Mar. 

16 

37.5 

Dec. 

20 

a 

12.1 

Apr. 

19 

29.2 

May- 

18 

29.0 

C-ie57- 

ii-15 

Jan. 

7 

4.0 

June 

10 

29.9 

ie.7 

Feb. 

4 

b 

3.5 

July 

13 

36.9 

Mar. 

2 

4.3 

Aug. 

12 

39.5 

Apr. 

5 

b 

4.8 

Sep. 

13 

37.0 

May 

4 

b 

4.5 

Oct. 

11 

36.7 

• 

June 

4 

8.5 

Nov. 

9 

33.6 

July 

5 

11.7 

Dec. 

13 

31.2 

Aug. 
Sep. 

7 

c 

13.2 
13.6 

G-1250-P- 

-15 

Jan. 

Z 

24.2 

Oct. 

7 

8.8 

57.6 

,  Feb. 

6 

22.7 

Nov. 

2 

7.2 

• 

Mar. 
Apr. 

6 

3 

22.4 
23.0 

'* 

Dec. 

6 

7.3 

• 

May 

p 

21.4 

C-lfi63- 

q-14 

Jan. 

6 

8.8 

* 

June 

5 

25.2 

4.9 

Feb. 

rz. 

7.1 

July 

17 

27.3 

Mar. 

3 

5.7 

Aug.. 

7 

29.3 

Mar. 

24 

6.5 

Sep. 

11 

■  26.6 

'  Apr. 

14 

5.3 

Oct. 

o 

25 . 9 

-  Ifey 

12 

6.4 

Nov. 

S 

25.3 

June 

2 

5.7 

Dec_. 

4 

24.9 

June 
J-uly 

30 
28 

8.5-" 

8.8 

C-1255-P- 

15 

Jan. 

7 

12.8 

Aug. 

25 

9.2 

28.0 

Feb. 

4 

10. S 

Sep. 

22 

9.4 

Mar. 

2 

12.9 

Oct. 

20 

9.6 

Apr. 

5 

13.8 

Nov, 

10 

■9.7 

June 

4 

19.1 

• 

Defe. 

8 

9.2 

■ 

July 

6 

23.0 

Aug. 

3 

21.9 

C-1263a 

-(i-14 

Jan. 

20 

6.5 

• 

Sep. 

7 

21-.  6 

6.8 

Feb. 

17 

3.3 

* 

Oct., 

7 

18.7 

Max . 

17 

6.3 

Nov. 

2 

16.2 

Apr. 

14 

5.1 

. 

Dec. 

5 

15.5 

May 
June 

12 

9 

5.9 
8.2 

C-1256a-I 

-15 

Jan. 

18 

a 

14.4 

June 

30 

10.3 

23.9 

Feb. 

15 

a 

11.0 

July 

28 

9.8 

• 

.  Mar. 

19 

a 

9.3 

Aug. 

11 

11.4 

Apr. 

24 

a 

9.2 

• 

Sep. 

8 

10.5 

May 

20 

a 

16.5 

Oct. 

6 

7.8 

June 

S3 

a 

18.0 

Nov. 

3 

8.9 

• 

July 

30 

a 

20.7 

Bee. 

1 

10.4 

Aug. 

18 

-  a 

.  21.0 

...  V 

_, ,, 

..Dec. 

29 

5.2 

Sep. 

23 

a 

20.4 

a  Measurement  fron  W.  W.  Hoy. 

b  Pumping  slowly. 

c  Pumping  fast. 

Measurements  from  Orange  County  Flood 


Jontrol  District  except  as  noted. 
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VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dlpt.R.P. 
to  watpr 
surfHce, 

Feet 


V'ell  Number 

and 

R.P.  Kiev. 


Date 


Dlst.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


C-1254-Q-14 

Jan. 

7 

4.5 

C-1255-Ci-15 

Jan. 

7 

7.0 

♦5.8 

Feb. 

4 

5.7 

6.5 

Feb. 

4 

4.6 

Mar, 

2 

5.1 

Mar . 

2 

7.9 

Apr. 

5 

5.2 

Apr. 

5 

8.0 

May- 

4 

5.5 

May 

4 

8.8 

June 

4 

7.0 

June 

4 

10.0 

July 

5 

9.4 

July 

5 

13.6 

Aug. 

3 

10.0 

Aug. 

3 

14.3 

Sep. 

7 

9.6 

Sep. 

7 

14.1 

Oct. 

7 

7.8 

Oct. 

7 

11.5 

Nov. 

2 

8.8 

Nov. 

2 

13.'- 

Dec. 

6 

8.9 

Dec. 

5 

13.'/ 

Corrected  R.P.  elevation. 
Measurements  from  Orang-e  County  Flood  Control  District. 


53 


SOUm  COASTAL  BASBT   INVr-STTGATION 

Records  of  Ground  V^ater  Levels  at  VJells 

in  District   "D" 
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Well  Niomber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  v.'ater 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


D-705-F-20 

Jan. 

14 

179.1 

D- 

.713b-G- 

-20 

May 

1 

271.0 

*1831.5 

Feb. 

11 

174.9 

Cont. 

June 

7 

267.2 

Mar. 

10 

168.5 

, 

July 

5 

257.8 

Apr. 

6 

117.3 

Aug. 

2 

246.0 

May- 

12 

73.9 

Sep. 

20 

234.0 

June 

9 

78.1 

, 

Oct. 

4 

236.3 

July 

7 

87.8 

Nov. 

1 

236.8 

Aug. 

4 

104.7 

Dec. 

5 

239.0 

Dec. 

22 

144.6 

D- 

.716-G- 

21 

Jan. 

4 

486.6 

D-705g-F- 

■20 

Jan. 

11 

195.5 

1215. 

Feb. 

1 

485.5 

1840. 

Feb. 

1 

191.2 

May 

20 

480.2 

Mar. 

1 

185.2 

June 

21 

481. 

Apr. 

5 

125.7 

July 

6 

480. 

May 

3 

75.0 

Aug. 

2 

480. 

June 

7 

86.0 

Sep. 

7 

480. 

July 

6 

98.0 

Oct. 

4 

480. 

Aug. 

2 

107.2 

Nov. 

8 

481. 

Aug. 

30 

117.9 

Oct. 

4 

141. 

D- 

-718a-G-20 

Jan. 

4 

485.1 

Nov. 

1 

150.9 

1215. 

Feb. 

1 

483.0 

Dec. 

6 

162.8 

Mar. 
Apr. 

1 
5 

482.5 
480.7 

I)_707-F-21 

Jan. 

14 

304.0 

May 

1 

480.7 

* 1840. 4 

Feb. 

11 

305.4 

June 

7 

480.7 

Mar. 

10 

305.4 

July 

5 

482.8 

Apr. 

6 

285.5 

Aug. 

2 

•i82.8 

May 

12 

259.2 

Sep. 

6 

483.7 

June 

9 

251.8 

Oct. 

4 

485.4 

July 

7 

267.5 

, 

Nov. 

1 

485.4 

Aug. 

4 

259.2 

Dec. 

6 

485.4 

Sep. 

2 

304.9 

Dec. 

22 

356.7 

D- 

-721b-G 
1049.4 

-20 

Jan. 
Apr. 

12 
23 

a 
a 

334.7 
328.7 

D-7ilb-F- 

-20 

Jan. 

13     a     338.0 

Dec. 

29 

a 

341.3 

1692. 

D- 

-723-G- 

SO 

Jan. 

12 

a 

369.6 

D-711d-F- 

-20 

Jan. 

13     b     232.1     ■ 

1115.2 

Apr. 

28 

a 

383.8 

1574.4 

Dec. 

30 

a 

390.8 

D-713b-G-20 

Jan. 

4 

264.6  . 

D- 

-724-G- 

81 

Jan. 

12 

a 

441.7 

1545. 

Feb. 
Mar, 

1 
1- 

265.6 
268.2 

1173. 

Apr. 

28 
30 

a 
a 

436.2 

Dec. 

441  .i 

Apr. 

5 

270.0 

. 

*  Ccrrected  R.P.  elevation, 
a  Measurerient  from  San  Bernardino  County  Flood  Control  District. 
b  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
Measurements  from  owner  except  as  noted. 
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Vv'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


DiFt.R.P. 
tq,  weter 
surface, 
■  Feet 


V^ell  Niiinber 

end 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


D-725a-G-21 

Jan. 

14 

399.6 

1128.4 

Feb. 

11 

399.0 

Mar. 

10 

398.7 

Apr. 

6 

398.3 

May 

12 

397.3 

June 

9 

397.8 

July 

7 

398.7 

Aug. 

4 

399.2 

Sep. 

2 

399.2 

Sep. 

29 

400.0. 

Oct. 

13 

399.6 

Not. 

10 

399.2 

Dec. 

6 

399.6 

. 

Dec- 

22 

399.2 

D--727-H-21 

Jan. 

28 

369.0 

1093. 

Feb. 

11 

358.3 

Mar. 

10 

367.1 

Apr. 

5 

365.0 

May 

12 

36&.8 

June 

9 

,356.6 

July 

■    7 

367.7 

Ajig. 

4 

368.8 

Sep. 

2 

370.0 

Sep. 

29 

371.0 

Nov . 

,10 

371.7 

Dec. 

8 

371.5 

■ 

Dec. 

22 

371.0 

D-728-H-20 

Jan. 

12     a      319.8 

.1032. 

Dec. 

30     a      321.4 

D-729-H-20 
985. 


1941 

Jun.    30     e      271.1 

.  1943   ■   • 

Jan.  12  a  272.9 
Apr.  28  a  267.5 
Dec.   30     a  .  279.8 


D-733-H-20 
9.40.6 


D-735-K-21 
9,22.0 

D-7^38-H-21 
8,61. 

D-740-H-20 

*  , 


D-743h-I-19 
7.71. 

D-743Z-I-19 

746.0 


D-745-I-20 
818. 


D-747a-I-21 
**7.91.6 


D-748C-I-21 
805.9 

D-750a-I-21 

743.5 


J.an..ll  a  230.0 

Apr.  26  a  226.1 

D.ec.  23  a  231.7 

Jan.    11  a  220.0 

Dec  23  8  219.8 

Jan.     8  a  169.2 


Jjan.  7 

Apr.  22 

Dec,  21 

Apr.  21 

Dec.  7 

Feb.  17 

Mar.  24 

Apr.  21 

M.ay  4 

June  24 

July  14 

A.ug.  5 

S.ep.  23 

Oct .  7 

Nov.  8 

Dec.  9 


a  144.3 
a  .144.1 
a  146.9 


a 

a 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 


Dec,  6 


69.0 
77.8 

48.6 
45.3 
45.5 
49.5 
75.7 
70.8 
77.5 
68.6 
64.5 
58.8 
56.0 


Jan..  7  a  125.4 

Apr.  22  a  120.4 

Dec.  21  a  127.1 

Jan.  8  a  108.5 

A^r.  23  a  .103.9. 

Dec.  22  a  .111.1 

J.an.  8  a.  123.2 


72.7 


to, 


then  844.8. 


*  R.P,  elevation  844  to  end  including  January  7,  194J 

**  New  elevation;  R,P.  changed. 

a  Measurement  jE'roiri'San  Bernardino'County  Flood  .Control  Dis,tr.ict. 

b  Measurem^ent  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurements  from  owner  except  as  noted. 
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V/ell  N\mber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 

to  water 

surface, 

Fert 


Well  Niiiaber 

and 

R.P,  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

?eet 


1943 

D-751-I-20  Apr.  20  a 

765.  Dec.  6  a 

D-752-I-20  Apr.  20  a 

*712.8  Dec.  6  a 

D-753a-I-20  Apr.  21  a 

*741.5  Dec.  7  a 

D-753b-I-20  Apr.  20  a 

S95.  Dec.  5  a 

D-754a-I-19  Apr.  21  a 

727.8  Dec.  7  a 


1943 


D-754C-I-20 
718.3 


1937 


Dec.  31  b 


1943 


74.6 
79.8 

37.1 
45.5 

52.4 
54.2 

22.5 
32.2 

29.1 
50.8 


50.1 


Jan. 

7 

a 

30.1 

Apr, 

22 

a 

23.0 

Dpc, 

20 

a 

29.0 

D-757a-I-19 

Apr. 

21 

a 

30.7 

559.4 

Dec. 

7 

a 

43.2 

D-759b-I-20 

Apr. 

14 

a 

6.4 

658.1 

D-761a-I-21 

Apr. 

15 

a 

23.9 

680.4 

Dec. 

6 

a 

34.4 

D- 762a -1-21 

Apr. 

15 

a 

77.2 

592.6 

Dec. 

5 

a 

47.2 

D-763-J-21 

Apr. 

15 

a 

18.0 

653. 

Dec. 

1 

a 

28.0 

D-754-J-21 

Jan. 

5 

10.8 

631.8 

Feb. 

4 

■  8.0 

Liar. 

9 

5,3 

Apr. 

12 

5,2 

Muy 

7 

7.2 

June 

4 

9.9 

D_764-J- 

21 

July 

2 

13.2 

Cont. 

'Aug. 

10 

15.8 

Sep. 

22 

•  18.0 

Oct. 

8 

17.8 

• 

Nov. 

2 

15.9 

Dec. 

14 

•  10.9 

D-765-J- 

20 

Apr. 

14 

a 

5.4 

603.7 

yov. 

25 

a 

■  16.0 

D_-768-J- 

19 

Jan. 

7 

a 

23,0 

704.8 

Apr. 

21 

a 

•  22,0 

Dec. 

20 

a 

21.9 

D-758a-J 

-19 

Dec. 

20 

q 

■  15.2 

658.1 

D-771a-J 

-20 

Jan. 

5 

■  11.7 

500,6 

Feb. 

4 

9.1 

Mar. 

9 

6.1 

Apr, 

1 

6.3 

I!ay 

7 

7.8 

June 

4 

12.1 

July 

2 

14.8 

Ausc. 

10 

19,0 

Sep. 

22 

20,4 

• 

Oct, 

8 

18.7 

• 

Nov. 

5 

13.0 

Dec. 

14 

11.1 

D-771e-J 

-20 

Apr. 

14 

a 

1.0 

583,8 

Nov. 

26 

a 

4.4 

D-772-J- 

20 

Jan. 

5 

•  2.2 

570,7 

Feb. 

4 

0.5 

Mar. 

9 

0.1 

Apr. 

12 

0.4 

l!ay 

7 

1.6 

June 

4 

July 

2 

5.5 

Aug. 

10 

6.2 

Sep. 

22 

7.4 

Oct. 

8 

5.4 

Nov. 

5 

4.0 

Dec. 

14 

2,1 

*  New  elevation;  R.P.  changed. 

a  Measurement  from  San  Bernardino  County  Flood  Control 


b  Measurement  from  Division  of  Water  Resources. 
Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District 


District, 
except  es  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

t 

0  water 

VJell  Nimber 

to  water 

and 

surface, 

pnd 

surface, 

R.P.-  El^ 

ev. 

Date 

FeeU    , 

E.P.  Elev. 

Date 

Feet 

19- 

43 

1943 

D-772e-J. 

-20 

Apr. 

20 

a 

2.1 

D-781a-E 

:-2i 

Jai}. 

6 

4.6 

507.5 

♦  * 

Feb. 
Mar . 

4 

9 

3.2 
2.6 

D-773-J-: 

31 

Apr. 

20 

a 

2.4 

Apr. 

1 

3.1 

5B7.0 

Nov. 

30 

a 

6.4 

May 
June 

11 
4 

10.3 
3.5 

D-776C-J. 

-20 

Apr. 

15 

a 

3.0 

July 

13 

2.5 

oOT)  « \^ 

Nov. 

30 

a 

6.2 

Aup. 
Sep. 

10 
23 

4.5 
3.4 

D-776e-J- 

-21 

Apr. 

£0 

a 

3.2 

Oct. 

19 

2.0 

573,7 

Dec. 

3 

a 

3.6 

No-^r. 
Dec. 

5 
14 

1.6 
0.5 

D-777-J-; 

20 

Apr. 

15 

a 

5.6 

550.8 

Nov. 

30 

a 

9.1 

D-782-K- 
553.3 

•21 

Jan. 
Feb. 

12 
5 

1Q.2 

9.3 

D-777a-J' 

-20 

Apr. 

14 

a 

FlQwinp 

Mar. 

11 

8.5 

*536.5 

Nov. 

26 

a 

2.7 

Apr. 
May 

13 
11 

8.0 
7.1 

d-7b6-k-; 

20 

Jan. 

6 

15.9 

June 

8 

7.5 

523.1 

Feb. 

4 

13.4 

July 

13 

8.0 

Msr. 

9 

10.4 

kUf. 

10 

8.5 

Apr. 

1 

11.2 

Sep. 

23 

10.0 

May 

11 

12.3 

Oclj. 

19 

9.9 

. 

June 

4 

13.5 

Nov. 

8 

9.9 

July 

13 

14.8 

Dec. 

16 

9.4 

Aug. 

10 

16.5 

Sep. 

23 

18.0 

D-783-K- 

•21 

Jan. 

12 

26.0 

Oct;. 

19 

13.4 

540.3 

Feb. 

5 

25.4 

Nov. 

5 

16.2 

■■ 

Mar . 

11 

24.5 

Dec. 

14 

15.6 

Apr. 
May 

13 
11 

24.2 
24.3 

D-780b-K' 

-20 

Jan. 

6 

14.2 

June 

8 

24.4 

536.5 

Feb. 

4 

13.0 

July 

13 

24.6 

Mar . 

9 

12.0 

Aug. 

16 

25.0 

Apr. 

1 

12.4 

' 

Sep. 

23 

25.2 

May 

11 

14.0 

Oct. 

19 

25.3 

June 

-J." 

15.7 

Nov. 

22 

25.5 

July 

13 

16.6 

Dec. 

14 

25.5 

Aug. 

10 

17.5 

, 

Sep. 

23 

18,0 

D-784-K- 

•21 

Mar. 

9 

16.4 

Oct. 

19 

15.2 

511.6 

Apr. 

13 

17.0 

Nov. 

6 

14.9 

. 

Dec. 

14 

14.0 

, 

T.&v  elevation;  R.'P.  chanped. 
**  R.P.  el'-'vatioa  510.4  to  and  including  June,  4,  19-''3; 
a  Measurement  from  San  Bernardino  County  Flood  Control 
Measurements  from  Orange  County  Flood  Control, District 


then  506.1. 
District. 
except  as  noted.' 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


D-784d-K 

-21 

Jan.   12 

1.1 

D-802-F- 

21 

!.!8y 

17 

31.0 

501.1 

Feb.     4 

+  0.5 

Cont. 

June 

8 

•31.7 

Mar.     9 

+1.1 

July 

13 

v30.4 

Apr.   12 

+0.3 

Auc;. 

16 

31.4 

May     11 

2.2 

Sep. 

23 

32.8 

June     4 

0.5 

Oct. 

19 

28.4 

July  13 

1.4 

Nov. 

22 

28.5 

Ausr.    10 

4.2 

-, 

Dec. 

15 

27.5 

Sep.   23 

3.7 

• 

Oct.   19 

1.8 

D-eila-K 

-22 

Apr. 

13 

a 

58.4 

Nov.     5 

1.4 

592.7 

Nov. 

23 

a 

59.9 

Dec.   14 

1.5 

D-812-i:- 

22 

Apr. 

13 

a 

'25.9 

D-788-K- 

21 

Apr .    14 

a          2.8 

552.8 

479.3 

Nov.    24 

a          3.7 

D-813-F- 

22 

Jen. 

5 

7.8 

D-788a-K 

-21 

Jan.    12 

5.8 

547.4 

Feb. 

2 

7.5 

489.5 

Apr.    13 

4.5 

Mar. 

9 

6.8 

May     17 

5.0 

Apr. 

5 

5.9 

June     8 

5.4 

May 

4 

7.1 

July  13 

■    6.3 

June 

1 

7.6 

Aug.    16 

5.7 

July 

5 

7.6 

Sep.   20 

■      5.7 

Aug. 

3 

7.5 

Oct.    19 

5.3 

Sep. 

13 

6.4 

Nov.   15 

5.9 

Oct. 

8 

8.4 

Dec.   15 

4.9  ■ 

Nov. 
Dec. 

2 
7 

7.5 
7.4 

D-789-L- 

21 

Jan.   12 

10.4 

.  « 

'477.6 

Apr.   13 

6.4 

D-902a-I 

-21 

Apr. 

16 

a 

•84.7 

May     17 

7.3 

.751.5 

Dec. 

5 

a 

89.1 

June     8 

7.5 

July  12 

8.0 

D-904b-J 

-21 

Apr. 

15 

a 

•22.2 

Auff.   17 

8.5 

656.6 

Dec . 

1 

a 

31.9 

Sep.      7 

8.9 

■  ' 

Oct.      5 

8.5 

D-905-J- 

21 

Jan. 

5 

16.8 

Nov.    15 

7.9 

932.3 

Feb. 

15.2 

Dec.   15 

5.2 

Mar. 
Apr. 

9 
5 

11.9 
10.8 

D-801-K- 

21 

A-pr.     9 

a        16.3 

.• 

June 

4 

13.5 

564.2 

, 

July 
A-usr. 

2 

3 

15.3 
21.2 

D-B02-K- 

21 

Jan.'  12 

28.2 

.• 

Sen. 

22 

21.7 

545.3 

Feb.     5 

28.0 

Oct. 

8 

20.2 

Mar.' 11 

27.5 

Nov. 

2 

18.8 

Apr.    16 

.    .28.0 

Dec. 

7 

b 

•21,0.v 

a  Measurement 

,  from  San 

Bernardino  Count- 

y  Flood  Control 

District 

• 

• 

b  Pumping  fas't'. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date  . 


1943 


Dist.R.P, 

to'  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1943 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


D-905a-J. 

-21 

Jan. 

5 

16.2 

622.7 

Feb. 

4 

,   13.8 

Mar. 

9 

9.9 

Apr. 

5 

9.3 

May- 

4 

13.3 

June 

4 

14.2 

July 

2 

20.0 

Oct. 

8 

21.3 

Nov. 

2 

18.0 

Dec. 

7 

15.6 

D-906b-J. 

-21 

Jan. 

5 

9.5 

594.6 

Feb. 

4 

3.0 

Mar. 

9 

.  3.1 

Apr. 

5 

3.0 

May 

4 

5.5 

June' 

4 

4.2 

July 

2 

10.7 

Au-g. 

3 

13.7 

Sep. 

22 

14.0 

Oct. 

8 

7.3 

Nov. 

2 

7.8 

Dec. 

7 

4.4 

D-9p6d-J- 

-21 

Apr. 

9     a 

4.4 

603.1 

Nov. 

23     a 

9.8 

D-9b6g-J- 

-21 

Apr. 

13     a 

7.1 

573. 

Nov. 

24     a 

11.6 

D-906i-J. 

■21 

Jan. 

5 

5.6 

565.2 

Feb. 

4 

5.3 

Mar. 

9 

5.0 

Apr. 

5 

5.4 

May 

4 

5.4 

June 

4 

.  5.6 

. 

July 

2 

5.4 

Aug. 

3 

6.8 

Sep. 

22 

8.0 

Oct. 

8 

5.6 

Nov. 

2 

5.2 

Dec. 

7 

6.1 

D-9a7a-J-. 

-22 

Apr.- 

9     a 

4.0 

606.6 

Nov. 

19     a 

9.0 

D-908a-J-22 
526.0 


D-909-J-22 
559.1 


Jan.  15  a  17.5 
Apr.  9  a  11.8 
Nov.   9  a   17.8 


D-9.10-I-32 
7.25.3 

D-913-I-22 
828.5 

D-913b-I-22 
801.8 

D-914-I-22 
779.1 

D-915-I-22 


D-918b-J-22 
612.1 


Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

July 

Aug. 

Sep.  22 

Oct.   5 

Nov.   2 

Dec.   7 


Apr.. 15  a 

Dec.   1  a 

Apr.  15  a 

Dec.  1  a 


*  R.?.  eleyat 
a  Measurement 
Meegurempnts 


Jan. 
Feb, 
Mar. 
Apr. 
May 
June 
July  13 
Aug,  3 
Sep.  22 
Oct.  5 
Nov.  2 
Dec.   7 


Jan.  5 

Feb.  2 

Mar.  9 

Apr.  5 


30 
28 
26 
24 
27 
35 
37 
36 
35 
33 
31 

69 
74 

149 
150 


Apr.  15  a  129 

Dec.   1  a  131 

Apr.  13  a  120 

Dec.   1  a  112 


69 
68 
57 
65 
65 
58 
59 
70 
72 
72 
71 
59 

12 

10 
7 

8 


.0 
.0 
.7 
.5 
.0 
.4 
.6 
.0 
.6 
.2 

.8 
.6 

.0 
.4 

.2 

.0 

.0 
.7 

.3 
.7 
.4 
.3 
.3 
.1 
.7 
.6 
.7 
.8 
.8 
.8 

.5 

.2 
.5 
.2 


Ion  718.1  to  end  including  January  5,  194^ 
from  San  Bernardino  County  Flood  Control 
from  Oran^  County  Flood  Control  District  pxcept  as  noted, 


13;  then  718.3. 
District. 
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V.'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  V;8ter 
surface, 

Feet 


VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


!).ist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


D-918b-J-22 

May 

4 

a 

9.2 

Cont. 

June 

1 

a 

29.2 

July 

5 

a 

30.6 

Nov. 

2 

a 

15.0 

Dec. 

7 

a 

12.8 

D-918d-J-22 

Apr. 

9 

25.1 

599.8 

Nov. 

23 

27.6 

D-919C-J-22 

Apr. 

9 

39.0 

527.9 

Itov, 

23 

42.1 

D-920-J-22 

Apr. 

9 

27.4 

654.7 

May 

5 

29.6 

D-921a-J-22 

Apr. 

8 

26.3 

563.4 

Nov. 

26 

29.8 

D-922-I-22 

Apr. 

8 

75.9 

725.6 

Nov. 

19 

79.3 

D-922C-I-22 

Apr. 

8 

51.5 

712.4 

Nov, 

17 

54.4 

D-.923-I-22 

Apr. 

8 

92.0 

753.1 

Nov. 

18 

94.2 

D-928-I-23 

Jan. 

5 

a 

55.1 

703.0 

Feb. 

2 

a 

•54.4 

Kar. 

9 

a 

53.8 

Apr. 

2 

a 

53.4 

May 

5 

a 

52.8 

• 

June 

1 

a 

53.4 

July 

13 

a 

55.3 

Sep. 

22 

a 

56.5 

Oct. 

5 

a 

57.2 

Nov. 

2 

a 

56.8 

Dec. 

7 

a 

55.2 

D-928a-J-23 

Apr. 

8 

38.4 

681.3 

NOV. 

18 

41.3 

D-929-J-23 

Apr. 

8 

41.8 

546.5 

Nov. 

25 

45.4 

D-929a-J-23 
651.4 


D-934-I-23 
713.0 

D-935-I-23 
7'85.3 

D-939b-I-23 
717.5 

D-940b-J-23 
701.5 

D-958-J-25 
719.4 

D-959-J-25 
759.1 

D-975C-I-25 
817.6 


D-975d-I-25 
770.7 


Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr.. 
May 
June 
July  13 
Aiug.  3 
. Oct.  5 
>Tov.  2 
Dec.      7 


Apr.     8 
Nov.   16 

Apr .     6 
Nov.   18 

Apr.      7 
Nov.    17 

Apr .      7 
Nov.    18 

Apr.     8 
Nov.   23 

Apr.      8 

Nov.   S3 

Jan.  15 

Mar,  18 

Apr .  8 

June  18 

July  17 

Sep.  15 

Nov.  17 

Nov.  23 


Jan. 
Mar. 
June 
Sep. 

Nov. 


15 
IP 
18 
17 
17 


a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

•3 

a 
a 


b 
b 

b 
b 
b 
b 


b 
b 
b 
b 
b 


42.6 
42.2 
41.4 
41.6 
41.8 
42.0 
42.9 
43.5 
44.0 
43.7 


50.6 
51.5 

109.5 
110.7 

82.4 
82.4 

62.9 

53.5 

11.1 

7.3 

24.0 
18.9 

45.6 
44.4 
44.1 
44.9 
45.5 
46.3 
"45.4 
46.6 

13.3 
13.0 
13.7 
13.2 
13.2 


a  Measurement  from  Orange  County  Flood  Control  District. 

b  Measurement  from  Riverside  Cement  Company."  

Measurements  from  San  Bernardino  County  Flood  Control  District  except 
as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet, 


VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
Feet. 


1943 


1943 


D-976a-J-85 

Jan. 

15 

a 

4.0 

7$0.S 

r?b. 

14 

a 

.3.9 

Mar . 

18 

a 

3.1 

Apr. 

19 

a 

3.7 

May- 

19 

a 

4.4 

June 

18 

a 

4.7 

July 

17 

a 

5.0 

Aug. 

15 

a 

5.3 

Sep. 

15 

a 

5.3 

Oct. 

21 

a 

5.1 

^ 

Nov. 

17 

a 

4.8 

D-983C-I-26 

Jan. 

15 

a 

57.1 

851.0 

Feb. 

14 

a 

56.6 

Mar . 

18 

a 

55.2 

Apr. 

19 

a 

56.0 

June 

18 

a 

55.2 

July 

17 

a 

55.5 

Aug. 

15 

a 

56.7 

Sep. 

15 

a 

57.0 

Oct. 

21 

a 

57.2 

Nov. 

17 

a 

57.2 

Dec. 

16 

a 

57.1 

D-9B4-I-25 

Jan. 

14 

b 

90.6 

930.9 

May 

4 

b 

91.0 

D-986-I-26 

Jan. 

15 

8 

59.5 

876.4 

Feb. 

14 

a 

58.2 

June 

18 

a 

58.8 

, 

July 

17 

a 

59.4 

, 

.  Auf^. 

15 

a 

60.2 

Nov. 

17 

a 

60.3 

Dec. 

16 

a 

59.2 

D-lQOlb-G-21 

Jan. 

4 

92.0 

14ri0.3 

Feb. 

1 

86.5 

Mar. 

1 

79.0 

Apr. 

K 
c 

58.0 

June 

2 

75.0 

July 

2 

87.0 

, 

Aug. 

4 

74.0 

Sep. 

3 

77.0 

Oct. 

m. 

87.0 

Nov. 

4 

■80.0 

Dec. 

4 

97.0 

D-lOOlg-G-21     Jan. 


1360.6 


D-1002-G-21 
1269.0 


D-1002b-G-21 
1164.3 

D-1005a-H-21 
906.2 


D-1007b-H-22 
8.70.8 

D-1014-G-22 
1203.5 

D-1024-G-22 
1331.3 

D-1.029-K-23 
974.6  ■     ".'" 


Feb. 

Mar. 

Apr. 

M?iy 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 


4 
1 
1 
5 
5 
2 
2 
4 
3 
3 
4 
4 


c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 


Jan.  14 

Feb.  11 

M^.  10 

Apr.  6 

May  12 

June  9 

July  "7 

Aug.  4 

Sep.  2 

Opt.  13 

Nov.  10 

D{3e.  8 

'D&c,  22 

M&y  20     b 

Dpc.  3     b 

Jgin.  11     b 
Apr. -23     b 

Dec.  23     b 

Apr.  16     b 

Dpc-.  1     b 

Apr.  30     b 

Dec.  30     b 


Apr .      7     b 
Nov.   17     b 


62.0 

58.0 

62.0 

62.0 

52.0 

52.0 

52.0. 

52.0 

52.0 

62.0 

52.0 

62.0 

55.0 
54.3 
.50.0 
39.8 
33.3 
32.5. 
33.2 
35.4 
38.4 
43.1 
42.3 
45.5 
47.0 

414.1 
415.0 

191.2 
190.2 
191.9 

149.4 
148.7 

418.4 
420.4 


A.pr.    30     b     495.2 


228.6 
226.0 


a  Measurement  from  Riverside  Cement  Company. 

b  Measurement  from  San  Bernardino  County  Flood  Control  District. 

c  Tunnel  flowing. 

Measurements  from  owner  except  as  noted. 
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Well  Nvunber 

and 

R.P.  Elev. 


Dste 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 

Feet 


Well  Nunber 

and 

R.P.  "^lev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


D-1030-H-23 

Apr. 

5 

a 

159.1 

D- 

-1055-?- -24 

Nov. 

15     a     188 . 2 

852.6 

Nov. 

15 

a 

171.8 

Cont. 

Dec. 

2 

'188.1 

D-1031-H-23 

A-pv. 

7 

a 

155.7 

D- 

-1059-C-24 

Mar. 

2 

410.9 

902.0 

May 

5 

a 

155.4 

1210.5 

June 

11 

410.9 

Nov , 

17 

a 

155.6 

Sep. 
Dec. 

1 
2 

412.0 
411.8 

D-1033-H-P3 

Apr. 

7 

a 

283.0 

1049. 

Nov. 

17 

a 

282.6 

D- 

-1061-G-25 
1397.2 

Jan. 
Feb. 

19 
18 

575.0 
574.7 

D-1037-G-23 

Apr. 

30 

a 

409.4 

Mar. 

16 

574.3 

1194.6 

June 

4 

a 

409.4 

Apr. 
Aug. 

19 
16 

574.3 
575.9 

D-1043-H-24 

Apr. 

2 

a 

124.7 

Sep. 

13 

574.7 

882.9 

. 

Oct. 
Nov. 

15 
15 

574.7 
574.3 

D-1043b-H-24 

Apr. 

3 

a 

170.3 

Dec. 

22 

574.3 

937.0 

Nov. 

15 

a 

170.0 

D- 

-1052-G-25 

TTar. 

2 

436.8 

D-1044-H-24 

Kar. 

2 

189.2 

1248.8 

June 

11 

436.8 

959.0 

June 

11 

188.7 

Sep. 

1 

437.3 

Dec. 

2 

188.5 

Dec. 

2 

436.5 

D-1050-G-24 

l]ar. 

2 

375.4 

D- 

-1062a -G- 25 

Mar . 

2 

431.8 

1135.7 

Dec. 

2 

373.8 

1235.4 

Sep. 
Dec. 

1 

2 

432.6 
431.6 

D-1050a-G-24 

Mar. 

2 

450.5 

• 

'*'1247.4 

June 

11 

.  450.9 

D- 

-10,54-F-25 

Mar. 

2 

303.8 

Dec. 

2 

450.9 

1110.3 

June 
Sep. 

11 
1 

305.4 
305.9 

D-1052-K-24 

I'ar . 

2 

295.0 

Dec. 

2 

304.0 

*ioeo.5 

June 

11 

295.3 

Sep. 

1 

295.3 

D- 

-1064a-T--25 

Mar. 

2 

352.0 

Dec. 

2 

295.3 

1156,9 

Dec. 

2 

352.8 

D-1053-H-24 

Mar. 

2 

240.1 

D- 

-1064b-H-25 

Mar. 

2 

342.4 

1025.5 

June 

11 

239.4 

1142,5 

June 

11 

342.4 

Sep. 

1 

239.9 

•     ' 

Sep. 

1 

343.0 

Dec. 

2 

239.1 

Dec. 

2 

342.2 

D-1054C-E-24 

Apr. 

2 

a 

173.4 

D- 

-1065-H-25 

Mar. 

2 

248.5 

961.8 

1050.0 

Apr. 
May 

2     a     247.2 
5     a     248.1 

D-1055-K-24 

Kar. 

2 

188.5 

• 

June 

11 

248.2 

979.9 

.  Apr- 

a 

188.4     . 

Sep. 

1- 

2.18.7  • 

•^' 

June 

11 

188.2 

Nov. 

15     a     248.4 

Sep. 

1 

188.7 

Dec. 

2 

248.4 

*  Corrected  R.P.  elevation. 

a  Measurement  fron  San  Bernardino  County  P'lood  Control  District. 

Lieasurements  from  Fontana  Union  Water  Company  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Diet. R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Vj'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Diet. R.P. 

to  vjater 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


D-1066-K-25 
1024.5 

D-1068-E-25 
1082.4 


Apr.  2  a  220.5 


D-1072-G-25 
1406.7 


D-1072a-a-25 
1409.6 


D-1075-G-25 
llPO.e 


Jan. 
Feb. 
Mar. 

Apr. 


4 
1 
1 

1 


May  10 

June  1 

July  2 

Aug.  29 

Oct.  5 

Nov.  1 

Dec.  3 

Jan.  19 

Feb.  19 

Mar .  16 

Apr.  19 

May  14 

June  17 

July  16 

Aug.  16 

Sep.  13 

Oct.  15 

Nov.  15 

Dec.  22 

Jan.  19 

Feb.  18 

■Mar.  16 

Apr.  19 

^  May  14 

.  June  18 

July  16 

Aug.  16 

Sep.  13 

Oct.  15 

Nov.  15 

Dec.  22 

Mar.  2 

June  11 

Sep.  1 

Dec.  2 


b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 


253. 

OCT 

253. 

253. 

250. 

250.7 

250.8 

250.8 

250.8 

250.7 

245.5 

241.7 

239.2 

236 . 7 

235.1 

233.1 

232.0 

230.8 

229.5. 

228.9 

228.0 

227.0 

.246.0 
242.3 
240.4 
237.7 
236.1 
233.8 
233.3 
231.4 
229.8 
229.5 
228.7 
228.4 

331.1 

330.9 
330.7 
330.7 


D-1075a-G-25 

Mar. 

2 

380.3 

1228.4 

June 

11 

379.8 

Sep. 

1 

380.3 

Dec. 

2 

380.6 

D-1077-H-25 

Jan. 

14 

a 

95.7 

1029.5 

May 

4 

a 

100. 

D-1081-H-26 

Jan. 

15 

c 

250.6 

1105.7 

May 

17 

c 

250.1 

June 

18 

c 

250.2 

July 

17 

c 

250.3 

Aug. 

15 

c 

250.3 

Sep. 

15 

c 

250.4 

Oct. 

21 

c 

250.3 

Nov. 

17 

c 

250.2 

Dec. 

15 

c 

250.0 

D-1084-G-26 

Mar . 

2 

304.6 

1352.1 

June 

11 

303.4 

Sep. 

1 

302.3 

Dec. 

2 

300.7 

D-1065a-a-25 

June 

5 

a 

300.0 

1345.6 

Sep. 

1 

303.1 

Dec. 

2 

301.1 

D-10e8-K-26 

•  Jan.- 

4 

b 

179. 

1037.6 

■Feb. 

1 

b 

177. 

Mar. 

1 

b 

176.5 

Apr.. 

1 

b 

175.6 

July 

2 

b 

174.5 

Oct. 

5 

b 

177.0 

Nov. 

1 

b 

176.6 

Dec. 

3 

b 

176.2 

D-1090-H-26 

May 

4 

a 

115.3 

967.5 

D-1092d-K-25 

Jan. 

15 

a 

118.3 

99,5.9 

May 

4 

a 

115.1 

June 

22 

a 

115.8 

a  Measurement 
b  lieasurement 
c  Measurenerit 
Measurements 


from  San  Bernardino  County  Flood  Control  District, 
from  owner. 

from  Riverside  Cement  Company, 
from  Fontena  Union  V,'ater  Company  except  as  noted. 
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VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
Teet 


Well  Number 

and 

R.?.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 

Feet 


1943 


1943 


D-1095-G- 

26 

Jan. 

4 

a 

194. 

1177.2 

Feb. 

1 

a 

192.4 

Mar. 

1 

a 

191,2 

Apr. 

1 

a 

193.6 

May 

10 

a 

192,3 

Oct. 

5 

a 

189.7 

Nov. 

1 

a 

169.3 

Dec. 

3 

a 

188.8 

D-1105e-F 

-a 

Jan, 

13 

b 

287.1 

1635. 

Apr. 

29 

b 

269.3 

D-1106-F- 

21 

Jan. 

14 

a 

131.7 

145S.4 

Feb. 

11 

a 

124.5 

Mar. 

10 

a 

117.2 

Apr, 

5 

a 

107.8 

Apr. 

28 

a 

100.0 

May 

12 

a 

103.7 

June 

o 

a 

107.9 

July 

7 

a 

111.3 

Aug. 

4 

O 

116.0 

Sep. 

2 

a 

118.5 

Sep, 

29 

a 

125.2 

Nov. 

10 

a 

130.2 

Dec. 

8 

a 

129.4 

Dec. 

22 

a 

118.9 

D-1107L-y 

-22 

Jan. 

13 

b 

209.5 

1521.1 

Apr. 

29 

b 

180,8 

D-1108-F-22   Jan.  13  b  299.2 
1694.       Apr.  29  b  292.8 


D-1161-E-25       Fe-b.  19 

2242.2  Mar.  16 
Apr.  19 
May  14 

D-1152a-E-25     Jan.    19 

2055.3  Feb,  19 
Ma*",   16 

■ Ap-r .    19 

*  Corrected  R.P.'  elevation. 

a  Measurement  from  owner, 

b  lleasurement  fron  San  Bernardino  County  "l^lood  Control 

Lleasurements  from  Fontana  Union  Vi'ater  Company  exceot  a 


42,9 
33,9 
49.7 
55.6 

119,2 
58,8 
46.5 
59.9 


D-llo2a-F 

-25 

May 

14 

71.0 

Cont. 

June 

18 

79.4 

• 

July 

15 

84.5 

Aug. 

16 

79.4 

Sep. 

13 

88.3 

• 

Oct. 

15 

98.0 

Nov. 

15 

99.5 

Dec. 

22 

104.2 

D-1154-E- 

25 

Mar. 

2 

150.5 

1805. 

June 

11 

119.2 

Sep. 

1 

140.3 

Dec. 

2 

151.4 

D-1165-F- 

25 

Mar. 

2 

311.4 

*1525.6 

June 

11 

315.0 

- 

Sep. 

1 

519.7 

Dec. 

2 

521,1 

D-1166-F- 

25 

Jan. 

14  b  255.1 

1525.4 

May 

28   b   274.5 

June 

11 

274.5 

D-1170b-E 

-25 

■  Jan. 

19 

59,0 

1852.9 

Feb. 

19 

49,6 

Mar. 

16 

34.4 

Apr. 

19 

■  35.5 

May 

14 

39.3 

June 

18 

42.9 

July 

16 

44,4 

Aug. 

16 

45,2 

Sep. 

13 

45,2 

Oct. 

15 

46,1 

Nov. 

15 

47.1 

Dec. 

22 

48,3 

D-ll'77a-F 

-25 

Jan. 

14  b  443.9 

1514.2 

Mar. 

2 

453.1 

June 

11 

450.7 

SeD. 

1 

449.5 

Dec. 

2 

448.4 

District, 
s   noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

■R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1943 

1943 

D-1181-F-26 

Jan. 

19 

172.6 

D- 

-  1182  c -E- 

.26 

Aug.  16 

89.8 

1591.1 

Feb. 

18 

157.6 

Cont. 

Sep.  13 

.  91.0 

Mar. 

16 

141.9 

Oct.  15 

93.8 

Apr. 

19 

100.9 

Nov.  15 

96.8 

May 

14 

80.3 

Dec.  22 

99.8 

June 

18 

77.1 

July 

16 

83.1 

D- 

-1184-E-; 

26 

Jan.  5 

b 

130.2 

Aug. 

15 

88.2 

1879.0 

Apr.  13 

b 

94.8 

Sep, 

13 

95.0 

June  11 

b 

77.5 

Oct. 

15 

.  109.3 

Nov.  30 

b 

87.1 

Nov. 

15 

112.4 

Dec. 

22 

117.4 

D- 

-1188a-E- 
1456.2 

-26 

Jan.  19 
Feb.  18 

56.8 
43.7 

D-lieic-F-26 

Jan. 

19 

130.6 

Mar.  16 

22.5 

1571.8 

Feb. 

18 

113.5 

Apr.  19 

16.0 

Mar. 

16 

101.9 

May  14 

13.8 

Apr. 

19 

a    0.7 

June  18 

14.7 

May 

14 

54.5 

July  16 

13.4 

June 

18 

53.4 

Aug.  15 

15.2 

July 

16 

58.8 

. 

Sev.   13 

16.7 

Aug. 

16 

.  53.4 

Oct.  15 

20.2 

Sep, 

13 

71.7 

Nov.  15 

21.9 

Oct. 

15 

81.0 

Dec.  22 

19.9 

Nov. 

15 

87.7 

:. 

Dec. 

22 

23.6 

D 

-U88f-F- 
1450.0 

-25 

Jan.  4 
F.eb.  1 

c 
c 

45,0 
36.0 

D-1182b-E-26 

Jan. 

19 

170.9 

Mar.   1 

c 

24.0 

1598.9 

Feb. 

18 

171.5 

Apr..  4 

c 

5.0 

Mar. 

15 

152.5 

May   3 

c 

7.0 

Apr. 

19 

145.2 

June  7 

c 

10.5 

May 

14 

136.2 

July  5 

c 

12.0 

June 

18 

129.5 

Aug.  2 

c 

12.0 

July 

16 

127.1 

Sep.  6 

c 

16.0 

Aug. 

16 

126.1 

Oct.  4 

c 

21.0 

Sep. 

13 

127.1 

Nov.   1 

c 

19.0 

Oct. 

15 

129.7 

D.ec.   6 

c 

23.5 

Nov. 

15 

.  132.4 

Dec. 

22 

.136.3 

D 

-1188h-F 
1.495.4 

-26 

Feb.  10 

b 

70.7 

D-1182C-E-26 

Feb. 

18 

130.7 

, 

1550,5 

Mar. 

16 

118.0 

D 

-iie9-F- 

26 

Jan.  4 

c 

34.0 

Apr. 

19 

105.8 

1.363. 

Feb.  1 

c 

28.0 

May  ■ 

14 

98:4 

Mar..'\  i 

c 

15.0  ■ 

June 

18 

92.1 

, 

Apr.  4 

c 

Flowing 

July 

16 

■  89.8 

May   3 

c 

0.0 

a  Sinking  water, 
b  Measxirement  from  San  Beriardino  W 
c  Measurement   from  owner. 
Measurements  from  Fontana  Union  VJat 


ater  Department. 

er  Department  except  as  noted. 
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Dist.R.P 

Well  Niomber 

to  water 

and 

surface , 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

D-1189-r-26 

June 

7 

2.0 

Cont. 

July 

5 

4.0 

Aug. 

2 

20.0 

Sep. 

6 

13.0 

Oct. 

4 

25.0 

Nov. 

1 

20.0 

Dec. 

6 

28.0 

D-1192C-F-26 

Jan. 

4 

31.8 

1367.5 

Feb. 

1 

24.0 

Mar. 

1 

5.0 

Apr. 

1 

4.4 

Kay 

10 

3.1 

June 

1 

6.4 

Well  Munher 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1943 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


D-1253-D-24 

Feb.  19 

a 

15.9 

2750. 

Mar.  15 

a 

13.5 

Apr.  19 

a 

14.7 

May  14 

a 

17.1 

June  18 

a 

17.2 

July  16 

a 

14.7 

Aug.  16 

a 

15.7 

Sep.  13 

3 

16.4 

Oct.  15 

a 

16.9 

Nov.  15 

a 

17.5 

Dec.  22 

a 

14.4 

a  Measurement  fron  Fontana  Union  Water  Company. 
Measurements  from  owner  except  os  noted. 
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SOUTH  COASTAL  BASIN  TJIVFSTIGATTON 

Records  of  Ground  Water  Levels  at  '.Veils 

in  District  "E" 
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Vi'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dlst.R.P. 

to  we.ter 

surface, 

Tet>f 


Well  Number 

and 

R.P.  Yler. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


E-2-E-27 

Jfen. 

30 

145.7 

1621.9 

Mar. 

17 

126.8 

kpT. 

24 

118.0 

June 

5 

124.2 

Aiip. 

7 

133.4 

£ep. 

18 

137.3 

Nov. 

6 

140.3 

E-26-E-27 

Jan. 

18 

153.3 

*1531.2 

Feb. 

6 

152.5 

M6r. 

17 

155.1 

Apr. 

24 

134.9 

June 

5 

130.7 

July 

31 

138.2 

Dec. 

4 

151.1 

E-4a-F-27 

Feb. 

10 

152.5 

1303.4 

Mar. 

17 

151.7 

Apr. 

28     a     150.5 

Jtine 

8 

154,1 

Aug. 

9     a     154.1 

Sep. 

21     a     149.1 

Nov. 

11 

14S.5 

Nov. 

16     a     148.5 

E-5a-F-27 

Ffeb. 

11 

55.7 

**1281.6 

Mar. 

19 

30.5 

Apr. 

28 

18.2 

,    June 

8 

27.4 

Ahp, 

9 

37.5 

Sep. 

21 

46.9 

Nov. 

11 

52.2 

Dec. 

2     b        54.4 

E-5e-F-27 

Feb. 

11 

127.7 

1258.4 

Mar. 

19 

112.6 

Apr. 

28 

109.7 

1944 


Jian. 


108.; 


*  New  elevation;  R.P.  chanped, 
**  Corrected  R.P.  elevation, 
a  Well  100  feet  south  pumping. 
b  Measurement  from  San  Bernardin 
Measureir.ejits  from  San  Bernardino 


F-6-F-27 

Jan, 

30 

33.4 

1248. 

Mar'. 

18 

■    8.1 

Apr. 

15 

2.0 

Apr. 

20 

3.6 

* 

June 

5 

14.0 

Aiig. 

22 

26.0 

1 

Sep. 

6 

2F.5 

Sep. 

26 

32.1 

, 

Oct. 

22 

25.0 

Dec. 

27 

22.3 

F-5r-F-27 

Apr. 

20 

Flowing 

1247.5 

July 

17 

23.8 

E-7-G-27 

Jan. 

4 

b 

49.0 

1152.0 

Feb. 

1 

b 

45.2 

Mar. 

1 

b 

40.4 

Apr. 

1 

b 

39.0 

Oct. 

30 

b 

39.9 

E_8a-G-27 

Feb. 

8 

159.2 

1200.1 

Mar. 

19 

158.8 

Atir. 

28 

158.3 

June 

8 

156,3 

.     Aug. 

9 

156.3 

Nov. 

10 

157.9 

F-10-"F;-27 

J&n. 

30 

118.4 

1412,0 

Mar. 

17 

119.1 

Apr. 

24 

118.4 

June 

5 

115.9 

July 

31 

117.5 

Sep. 

21 

112.5 

Nov. 

6 

112.4 

F_15_l>27 

Ffeb. 

11 

17.3 

1116.2 

Apr. 

28 

9.4 

Aug'. 

9 

25.8 

Nov. 

11 

22.0 

Nov. 

23 

b 

21.2 

0  Valley  ''"ater  Conservation  District. 
Water  Department  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 
'r.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


E-22-G-27 

Feb. 

11 

12.4 

1082.9 

L'ar. 

19 

10.7 

Apr. 

28 

10.5 

June 

8 

13.4 

Aug. 

7 

15.3 

Sep. 

22 

15.3 

Nov. 

10 

12.0 

Nov . 

23 

a       12.0 

E-23-G-27 

June 

8 

b        19.5 

1070.1 

Aug. 

10 

b        21.4 

Sep. 

22 

b        21.6 

E_£4-E-28 

Feb. 

10 

c 

1483.2 

E-26-F-27 

Feb. 

10 

58.1 

1159.9 

Nov. 

23 

a        56.1 

E-27-F-28 

Feb. 

8 

29.2 

1110.1 

Apr. 

28 

•     .     26.5 

Aug. 

10 

25.9 

Nov. 

10 

25.2 

Nov. 

23 

a        25.0 

E-29-G-28 

Feb. 

2 

+69.3 

1031.3 

Mar. 

15 

+76.2 

Apr. 

25 

, +73.9 

June 

3 

.+60.5 

July 

31 

+51.4 

Aug. 

20 

+56.0 

Nov. 

9 

+61.2 

E-29b-G-27 

Feb. 

4 

+10.4 

1047.5 

Mar. 

17 

+11.6 

Aug. 

7 

+   2.9 

Sep. 

22 

,  +   3 . 0 

« 

Nov. 

12 

+  9.2 

E-.31-G-28 

Feb. 

8 

18.8 

1092.9 

Mar. 

17 

17.8 

Apr. 

28 

16.8 

June 

7 

17.9 

Aug. 

7 

19.2 

E^31-G-2e 

Sep. 

21 

18.7 

Cont. 

Oct. 

21 

a   .    19.1 

• 

Nov. 

10 

17.8 

F-31a-F-28 

Feb. 

8 

39.9 

1133.8 

Mar. 

17 

38.8 

Apr, 

28 

37.1 

June 

7 

37.0 

Aug. 

9 

38.1 

Sep. 

21 

38.9 

Nov. 

10 

37.3 

Dec. 

17 

a        35.4 

E-34-r-28. 

Feb. 

10 

10.2 

1406.6 

Apr. 

27 

9.8 

Aug. 

9 

12.5 

Oct, 

26 

a        13.9 

Nov. 

9 

13.5 

E-34b-F-28 

Feb. 

10 

151.1 

1319.2 

Mar. 

18 

138.0 

Apr. 

27 

133.6 

June 

8 

132.2 

Mg. 

9 

137.8 

Sep. 

21 

141.7 

- 

Nov. 

9 

143.6 

E-35C-F-28 

Feb. 

10 

105.2 

;L227.0 

Mar . 

18 

101.7 

Apr. 

27 

94.5 

June 

8 

96.6 

Aug. 

9 

99.2 

Sep. 

21 

100.3 

Nov. 

10 

100.6 

F-36-F-28 

Feb. 

8 

56.9 

1160.2 

Mar. 

17 

55.5 

Apr. 

14 

53.1 

Apr. 

28 

•52.4 

June 

8 

54.8 

Aug. 

9 

57.7 

;  Nov." 

ID 

■     57.4 

Water  Conservation 

Dis 

trict. 

a  Ke.asurenent  from  San  Bernardino  Vail 

b  Pumping  nearby. 

c  Well  destroyed. 

lleasurements   from  San  Bernardino  V.'ater  Department  except  as   noted, 
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Dist.R.P. 

Vi^ell  Number 

to  water 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

E-37-F-28 

Feb.     8 

.    23.7 

1130.3 

Kftr.   17 

20.2 

Apr.   28 

20.0 

June     7 

30.5 

Aug.      9 

•  33.8 

Sep.   21 

33.7 

Nov.    10 

30.3 

E-42-G-28 

Feb.     6 

+46.2 

*1059.3 

Mar.   13 

+52.0 

Apr.   23 

+53.7 

June     4 

+27.7 

Aug.      7 

+16.2 

Sep.   11 

+27.7 

•Nov.     3 

+38.1 

E-43-G-28 

Feb.     5 

+64.7 

1055.8 

Mar.   15 

+70.5 

Apr.   27 

+69.3 

June     7 

+53.1 

Aug.     2 

+42.7 

Sep.   20 

+45.1 

Nov.      9 

+55.4 

E-.44_F-28 

Feb.   10 

76.1 

1203.8 

liar.    18 

75.9 

Apr.   27 

74.4 

June     8 

72.2 

Aug.     9 

71.1 

Sep.   21 

71.2 

Nov.   10 

71.4 

E-45e-F-29 

Feb.    10 

76.7 

1212.5 

Apr.   27 

72.7 

Aug.     6 

80.4 

E-46-G-28 

Feb.     8 

3.2 

1085.5 

Mar.   17 

1.7 

Apr.   27 

1.6 

June     7 

2.7 

Aug.      7 

4.3 

Sep.   21 

4.5 

Nov.   10 

3.6 

*  Corrected 

R.P.   elevation. 

a  Water  in 

pit. 

Veil  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1943 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 

Feet 


E..46e-F-29 

Feb. 

5 

5.1 

1112.7 

Apr. 

27 

3.2 

Aug. 

6 

1.1 

E_49_F-29 

Feb. 

5 

132.3 

1269,8 

Mar. 

19 

130.0 

Apr. 

27 

125.3 

June 

8 

129.8 

Aug. 

6 

134.7 

Sep. 

21 

137.6 

Nov. 

9 

137.5 

F-49d-F-29 

Feb. 

5 

142.2 

1282.5 

Mar. 

19 

139.8 

Apr. 

27 

135.8 

June 

8 

135.9 

Aug. 

5 

141.8 

Sep. 

21 

142.7 

Nov. 

9 

144.4 

E-5ba-F-29 

Feb. 

5 

15.4 

1150.1 

Mar. 

18 

11.2 

Apr . 

27 

9.5 

June 

7 

15.4 

Aug.- 

6 

21.2 

Sep. 

20 

20.5 

Nov. 

9 

19.5 

E-51d-G-29 

Feb. 

5 

13.3 

1144.5 

■    Mar .  • 

19     a          9.0 

Apr. 

27     a          6.7 

June 

7 

10.4 

Aug. 

6 

13.0 

Sep. 

21 

15.8 

Nov. 

9 

13.2 

E-54-F-29 

Feb. 

10 

241.8 

],412.9 

June 

8 

239.6 

Aug. 

5 

241.8 

Sep. 

21 

242.4 

Nov. 

9 

241.9 

Measurements  from  San  Bernardino  VJater  Detiartraent. 
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ViFell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


DiEt.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well..  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


E-55b-a-29 

Feb. 

10 

126.2 

1284.7 

Mar. 

19 

122.1 

Apr. 

27 

118.3 

June 

7 

120.4 

Aug. 

6 

120.3 

Sep. 

21 

121.1 

E-55i-G-29 

•  Feb. 

10 

56.6 

1207.3 

Mar. 

19 

48.9 

June 

7 

48.3 

Aug. 

6 

53.2 

Sep. 

21 

54.8 

■  , 

Nov. 

.9 

55.5 

K_57_G-.29 

Feb. 

10 

44.2 

* 

Mar. 

19 

38.6 

Apr. 

28 

41.6 

June 

.  7 

44.5 

Sep. 

23 

55.1 

Nov. 

9 

55.8 

E-59-G-29 

Feb. 

10 

64.4 

1239,1 

Mar. 

19 

55.5 

Apr. 

28 

53.6 

June 

7 

54.3 

Aug. 

6 

59.4 

Sep. 

21 

62.4 

Nov. 

9 

64.3 

E-59a-G-30 

Feb. 

10 

82.4 

1253.6 

Apr. 

28 

71.8 

•  Aug. 

6 

74.5 

F-51d-G-30 

Jan. 

9 

a 

109.0 

1397.4 

Feb. 

12 

a 

108.3 

Feb. 

27 

a 

107.6 

Apr. 

1 

a 

101.6 

Hay. 

29 

a 

90.4 

July 

12 

a 

85.7 

Aug.. 

4 

a 

85.8 

Aug. 

27 

a 

£7.0 

Oct. 

2 

a 

ee.5 

Oct. 

30 

a 

90.4 

F-62a-G-30 

Feb. 

10 

218.7 

1541.6 

Mar. 

19 

2i0.0 

Apr. 

28 

191.7 

June 

7 

170.3 

Aug. 

5 

170.2 

Sep. 

21 

178.4 

Nov. 

9 

187.0 

E-67h-I-26 

Jan. 

15 

b 

11.5 

862.6 

Feb. 

14 

b 

6.2 

Mar. 

15 

b 

5.1 

■  Apr. 

19 

b 

5.3 

May- 

19 

b 

5.9 

June 

18 

b 

S.5 

July 

17 

b 

9.8 

Aug. 

15 

b 

11.0 

Sep. 

15 

b 

11.8 

Oct. 

21 

b 

i2.1 

Nov. 

17 

b 

12.0 

Dec. 

16 

b 

9.7 

E-70-G-27 

June 

17 

c 

215. 

1134. 

E-74-I-27 

Jan. 

15 

b 

50.0 

883.0 

Feb. 

14 

b 

49.7 

Mar. 

16 

b 

49.2 

Apr. 

19 

b 

49.7 

May- 

17 

b 

47.2 

June 

18 

b 

49.2 

July 

17 

b 

50.2 

Aug. 

15 

b 

52.0 

Sep. 

15 

b 

52.9 

Oct. 

21 

b 

50.9 

Nov. 

17 

b 

50.4 

Dec. 

16 

b 

50.2 

E-741-I-27 

Jan. 

4 

a 

104.0 

952.9 

Feb. 

1 

a 

103.9 

Mar . 

'l 

a 

103.1 

Apr. 

1 

a 

102.1 

Apr.. 

30 

a 

101.1 

June 

1 

■  a 

101.5 

*  R.P.  elevation  1219.5  to  and  including  February  10,  1943;  then  1222.2. 

a  Measurement  from  Riverside  Water  Basin. Records. 

b  Measurement  from  Riverside  Cement  Company. 

c  Measurement  from  San  Beriardino  County  Flood  Control 

Measurements  from  San  Bernardino  Vv'ater  Department  excej 


District, 
jpt  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 

Feet 


1943 


1943 


r_74i-I-27 

July 

1 

a 

102.1 

Cent. 

Aug. 

2 

a 

103.2 

Sep. 

1 

a 

105.3 

Oct. 

4 

a 

105.4 

Nov. 

2 

a 

105.3 

E-75-H-27 

Jan. 

15 

26.6 

921.2 

Feb. 

14 

22.6 

Mar. 

15 

19.5 

Apr. 

19 

19.1 

May 

17 

19.5 

June 

18 

20.4 

June 

23 

b 

20.5 

July 

17 

23.1 

Aug. 

15 

24.4 

Sep. 

15 

27.5 

Oct. 

21 

30.8 

Nov. 

17 

31.8 

Dec. 

16 

30.3 

E-85-a-27 

Feb. 

11 

c 

10.4 

*1054.9 

Ksr. 

22 

c 

7.5 

Apr. 

29 

c 

8.1 

June 

9 

c 

17.9 

Aug. 

9 

c 

24.4 

Sep. 

22 

c 

24.9 

Nov. 

10 

c 

15.5 

E-90b-H-27 

Jan. 

15 

7.2 

959.1 

Mar. 

18 

3.1 

Apr. 

19 

4.0 

Aug. 

15 

8.4 

Oct. 

21 

9.7 

Dec. 

16 

5.4 

E-93-G-28 

Feb. 

11 

c 

+52.4 

1C07.9 

Mar. 

22 

c 

+55.8 

Apr. 

29 

c 

+58 . 3 

June 

9 

c 

+37.5 

Aug. 

10 

c 

+  37.0 

Nov. 

11 

c 

+45.9 

E-95-H-27 

Jan. 

15 

85.7 

1014.9 

Kar. 

15 

82.8 

May 

17 

79.3 

•  ■ 

July 

17 

80.4 

' 

Sep. 

15 

83.6 

Nov. 

17 

87.1 

F-95a-K-27 

Jan. 

15 

42.5 

959.7 

Mar . 

15 

34.8 

May 

17 

35.1 

July 

17 

38.1 

* 

Sep. 

15 

46.2 

Nov. 

17 

48.2 

E-97-G-28 

Feb. 

5 

c 

Flowing 

1061.6 

Mar. 

15 

c 

n 

Apr. 

27 

c 

6.1 

June 

7 

c 

18.5 

' 

Aug. 

6 

c 

27.5 

Nov. 

9 

c 

24.2 

E-102S-H-28 

Feb. 

11 

c 

+£6.0 

»* 

Mar. 

22 

c 

+27.1 

Apr. 

29 

c 

+  13.3 

June 

9 

c 

5.9 

July 

10 

c 

10.8 

• 

Aug. 

23 

c 

10.7 

• 

Nov. 

11 

c 

+  1,5 

E-103g-H-28 

Feb. 

4 

d 

47.3 

*** 

Mar. 

31 

d 

41.5 

July 

6 

d 

53.3 

Oct. 

1 

d 

62.1 

Dec. 

2 

d 

55.0 

E_104-H-2e 

Jan. 

7 

d 

197.2 

1310.5 

Feb. 

4 

d 

195.8 

Mar.  31  d  189.0 
July  5  d  199,6 
Oct.   1  d  201.9 


*"  New  elevation;  R.P.  changed. 

**  R.P.  elevation  1070.0  to  and  including  July  10,  1943;  then  1068.0. 

***  R.P..  elevation  1132.0  to  and  including  October  1,  1943;  then  1132.7. 

a  Measurement  from  Riverside  Water  Basin  Records. 

b  Measurenient  from  San  Bernardino  County  Flood  Control  District. 

c  Measurement  from  San  Bernardino  V*ater  Department. 

d  Measxirenent  from  San  Bernardino  Valley  V.'ater  Conservation  District. 

Measurements  from  Riverside  Cement  Company  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Nur.be r 

and 
■R.P.  Flev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


E-106C-H- 

■29 

Jan. 

4 

41.4 

1163.9 

Feb. 

4 

38.1 

Mar. 

31 

34.7 

Apr. 

29 

39.1 

July 

7 

41.0 

Oct. 

1 

43.1 

Dec. 

4 

40.2 

E-106f-K- 

-29 

Jan. 

7 

41.6 

1140.9 

Apr. 

7 

Ow  •  o 

E-107b-H- 

-29 

Jan. 

7 

73.0 

*1205.9 

Feb. 

4 

70.0 

' 

Mar. 

1 

68.1 

Mar . 

31 

.  65.2 

May 

29 

72.7 

July 

6 

74.0 

Aug. 

5 

77.5 

Aus. 

28 

78.6 

Oct. 

1 

80. 0 

Oct. 

30 

75.6 

Dec. 

2 

76.3 

E-107d-K- 

■29 

Jan. 

7 

68.7 

1E17.8 

Mar. 

31 

66.2 

July 

5 

65.4 

Oct. 

1 

67.9 

Dec. 

30 

66.5 

E-109-G-29 

Jan. 

2 

a 

21.7 

*1150.2 

Jan. 

23 

a 

21.2 

■• 

Jan. 

29 

Q 

13.7 

' 

Feb. 

6 

a 

11.6 

Mar. 

6 

a 

2.7 

' 

Apr. 

? 

a 

3.6 

May 

1 

a 

2.9 

June 

5 

a 

8.5 

July 

3 

a 

■   12.2 

Aug. 

7 

a 

15.9 

Sep. 

4 

a 

17.8 

Oct. 

2 

a 

20.2 

Nov. 

6 

a 

19.7 

Dec. 

4 

a 

19.0 

Dec. 

25 

a 

17.8 

E-109b-G- 

-29 

Jan. 

6 

59.6 

1254.8 

Feb. 

4 

57.1 

Mar. 

1 

63.5 

Apr. 

3 

58.2 

May 

30 

62.3 

July 

7 

55.9 

Aug'. 

4 

68.6 

Oct. 

2 

72.0 

Nov. 

1 

70.6 

Dec. 

4 

69.3 

E-llO-H-29 

Jan. 

6 

b 

43.5 

*i205.8 

Feb. 

4 

b 

43.0 

Mar . 

1 

c 

42.4 

Apr. 

7 

b 

41.3 

May 

1 

c 

40.6 

■  May 

30 

b 

41.0 

July 

7 

b 

41.3 

AuK. 

1 

b 

41.4 

Sep. 

1 

c 

41.5 

Oct. 

1 

b 

41.6 

Noy. 

1 

c 

41.6 

Dec. 

1 

c 

41.3 

F-ill-H-29 

Jan. 

7 

86.2 

1249.2 

Mar. 

31 

81.7 

July 

6 

82.5 

Oct. 

3 

86.4 

Dec. 

30 

84.0 

E-illa-H- 

■29 

Jan. 

4 

43.3 

1203.0 

Mar. 

1 

41.4 

Apr. 

7 

39.8 

July 

7 

39.5 

'' 

Oct. 

2 

39.7 

E-lllh-H- 

-29 

Jan. 

1 

48.6 

1245.5 

Feb. 

4 

■   48.1 

Mar. 

1 

47.1 

Mar. 

31 

45.5 

May 

29 

45.8 

July 

2 

•45.6 

Aug. 

4 

45.3 

Aue. 

28 

45.0 

*  'Corrected  R.P.  elevation, 
a  Measurement  from  Gage  Canal  Company, 
b  Measurement  from  Riverside  Water  Basin  Records, 
c  M'-asurement  from  United  States  Geological  Survey. 
Measurements  from  San  BernardinQ  Valley  Water  Conservation  District 
except  as  noted. 
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Well  Niomber 

and 

R.P.  EleT. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

eurfece, 

Feet 


'Well  !''umber 
and 
R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 

Feet 


1943 


1943 


E-lllh-H- 

•29 

Oct. 

1 

44.8 

V. 

■120-H-30 

Jan. 

2 

116.5 

Cont. 

Nov. 

1 

44.2 

1522.8 

Feb. 

4 

115.8 

Dec. 

4 

44.0 

Apr. 
May 

7 
28  - 

114.5 
114.3 

E-113-G-29 

Jen. 

2 

84.8 

July 

6 

112.8 

1293.1 

Feb. 

4 

77.9 

Aug. 

1 

il3.0 

Apr. 

3 

70.8 

Sep. 

5 

113.8 

May 

30 

71.3 

. 

Oct. 

4 

114.8 

Oct. 

2 

83.6 

Nov. 

1 

61.7 

E- 

-122-1-30 

Jan. 

9 

64.0 

Dec. 

4 

81.9 

1513.3 

Apr. 
July 

7 
6 

62.8 
62.4 

E-114-H-29 

Jan. 

2  a 

103.7 

Oct. 

3 

63.0 

1320.5 

Feb. 
Apr. 

4  a 
7  a 

102.0 
96.0 

• 

Dec. 

30 

53.5 

May 

29  a 

98.4 

E- 

-123C-H-30 

Jan. 

3 

199.8 

July 

7  a 

102.1 

1521.0 

Feb. 

4 

199.8 

Aug. 

4  a 

105.2 

Feb. 

27 

199.5 

Aug. 

27  a 

105.2 

May 

28 

196.4 

Oct. 

2  a 

106.7 

•  ■ 

July 
Aug. 

1 
4 

197.4 
197.8 

E-117-I-30 

Jan. 

9 

60.6 

Ausr. 

27 

198.2 

1438.6 

Apr. 

7 

57.1 

• 

Oct. 

4 

198.3 

July 

6 

59.6 

Oct. 

29 

198.0 

Oct. 

3 

61.2 

Dec. 

2 

197.8 

Dec. 

30 

59.3 

Dec. 

28 

196.0 

E-118a-a- 

-30 

J&n. 

4 

99.2 

F 

-124-H-30 

Jan. 

2 

64.2 

1346.7 

Fe.b. 

12 

97.2 

1608.5 

Feb. 

4 

62.8 

Feb. 

27 

96.0 

Apr. 

3 

59.4 

Apr. 

1 

88.1 

May 

28 

58.9 

May 

29 

84.3 

July 

6 

59.5 

July 

12 

85.0 

Aug. 

1 

58.8 

Aug. 

4 

85.6 

Sep. 

o 

60.2 

Aug. 

27 

87.0 

' 

Oct. 

4 

63.3 

Sep. 

25 

88.6 

- 

Oct. 

30 

90.4 

y 

-127-H-31 

Jan. 

2 

88.3.. 

Dec. 

2 

91.4 

1907.0 

Apr. 
May 

2 
28 

77.4 
58.2 

E-.119a-K- 

-30 

Jan. 

2 

155.2 

July 

1 

54.3 

1397.7 

Feb. 

4 

151.6 

• 

Sep. 

5 

62.0 

Feb. 

27 

149.2 

Oct. 

4 

67.2 

Apr. 

3 

143.7 

Oct. 

29 

149.8 

E 

-127a-H-31 

Jan. 

2 

127.9 

Dec. 

2 

153.6 

1724.8 

Feb. 

4 

128.6 

Dec. 

30 

147.4 

Mar. 

7 

130.7 

a  Measurement  fron  Riverside  V<ater  Basin  Records.  - 

Measurements  from  San  Bernardino  Valley  Water  Conservation  District 
except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

^^iell  Number 

to  water 

and 

£ 

surface, 

and 

surface. 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

E-127a-H-31 

Apr. 

17 

a 

131.9 

^-138-1-52 

Oct. 

7 

205.4 

Cont. 

Dec. 

30 

a 

,  117.3 

2419.8 

E-1.27b-G-31 

Jan. 

11 

a 

179.9 

F-138b-I-32 

Apr; 

1 

235.4 

1765.7 

Feb. 

4 

a 

190.0 

,2471.3 

E-127d-H-31 

Jan. 

2 

a 

75.5 

F-138f-I-33 

Oct. 

7 

355.4 

,1836.2 

Apr. 
July 

2 
1 

a 
a 

71.3 

72.5 

2623.2 

Oct. 

2 

a. 

74.4 

E-139-H-32 
2842 . 1 

Apr. 
bet. 

1 
7 

303.6 
319.6 

E-a2S-K-31 

Jan. 

2 

a 

92.9 

1710.5 

.Apr. 

2 

a 

86.8 

F-139a-H-32 

Apr. 

1 

280.8 

May 

28 

a 

73.6 

2816.9 

bet. 

7 

288.0 

July 

1 

a 

73.3 

.Dec. 

30 

a 

84.0 

E-140-H-33 
3107.7 

Apr. 
Oct. 

1 
7 

38.7 
48.8 

E-131e-H-32 

Jan . 

2 

a 

33.4 

2201.0 

Apr. 

2 

a 

11.0 

E-140C-F-33 

Apr. 

1 

12.2 

July 

1 

a 

17.8 

3338.3 

^ 

Et132-I-31 

Feb. 

17 

a 

124.9 

E-141-I-33 

Apr. 

1 

60.8 

.2131.8 

Apr. 
Oct. 

1 
7 

124.3 
126.5 

.2812.6 

Oct. 

7 

55.0 

E-147b-K-21 

Jan. 

18 

b 

3.0 

E-133-I-31 

Apr. 

1 

106.5 

493.5 

Feb. 

13 

b 

3.2 

2097.8 

Mar. 
Apr. 

19 

24 

b 
b 

2.9 
2.6 

E-136-I-32 

Apr. 

1 

74.7 

May 

20 

b 

2.8 

.2293.8 

Oct. 

7 

88.3 

"June 
July 

23 
21 

b 
b 

3.1 
3.2 

Et135c-I-32 

Jan. 

5 

146.5 

Aug-. 

28 

b 

4.0 

* 

.Apr. 

1 

142.1 

Sep. 

23 

b 

4.2 

July 

5 

149.4 

Oct. 

27 

b 

5.0 

Oct. 

2 

167.2 

Nov. 
Dec. 

24 

16 

b 

b 

4.6 

4.3 

ETl36f-I-32 

Apr. 

1 

201.5 

.2424.7 

E-147C-L-21 

Jan. 

18 

b 

1.8 

. 

501.8 

Feb. 

13 

b 

1.6 

E-135i-I-32 

Apr. 

1 

168.6 

Mar. 

19 

b 

1.4 

2392.5 

Apr. 
"May 

24 
20 

b 

b 

1.1 
1.3 

E-137-E-32 

Apr. 

1 

217.9 

June 

23 

b 

1.7 

.2553.5 

.  Oct. 

7 

217.4 

• 

July 

Aug. 

'Sep. 

21 
18 
23 

b 
b 
b 

2.1 
1.8 
2.1 

*  R.P.  elevation  2350. 

1, to  and  including 

April  1,  1942 

.;  then  23 

60. 

2.-   ■ 

a  tleasurement 

from 

San  Be 

rnardino  Valley 

Vvater  Conservation 

Dis 

trict. 

b  Measurement 

from  W .  ' 

K. 

Hoy, 

Measurements 

from  I 

'.  E 

.  Hicks  except  as 

noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


E-147C-L-21 

Oct. 

27 

2.0 

E-150b-f'-22 

July 

21 

52.9 

Cent. 

Nov. 

24 

2.0 

Cont. 

Aug. 

18 

55.0 

Dec. 

15 

1.8 

. 

Sep. 
Oct. 

23 
27 

54.9 
55.1 

E-149d-K-22 

Jen. 

18 

48.5 

Nov. 

24 

55.0 

570.9 

Feb. 
Mar. 

13 
19 

47.0 
46.5 

Dec. 

16 

57.1 

Apr. 

22 

46.0 

E-151f-K-22 

Jan. 

26 

b 

22.2 

May 

20 

47.2 

553.6 

Feb. 

13 

b 

22.1 

June 

23 

45.2 

Mar. 

24 

b 

20.4 

July 

21 

47.6 

Apr. 

22 

b 

20.2 

Aug. 

18 

48.5 

May 

25 

b 

20.7 

Sep. 

23 

49.1 

June 

18 

b 

21.2 

Oct. 

27 

50.7 

July 

27 

b 

21.9 

Nov. 

24 

50.0 

Aug. 

24 

b 

22.1 

Dec. 

15 

48.7 

Sep. 
Oct. 

24 
22 

b 
b 

22.9 
22.7 

E-149i-K-22 

Jan. 

4 

a 

55.4 

• 

Nov. 

19 

b 

22.8 

587.9 

Feb. 

Mar . 

2 
1 

a 

a 

55.8 
56.7 

Dec. 

30 

b 

22.9 

Apr. 

1 

a 

55.5 

E-153-K-22 

Jan. 

18 

27.5 

Apr. 

30 

6 

55.5 

590.7 

Feb. 

13 

27.7 

June 

1 

a 

55.8 

Mar. 

19 

26.2 

July 

1 

a 

55.9 

Apr. 

24 

26.0 

Aug, 

2 

a 

55.9 

May 

20 

28.1 

Sep. 

1 

a 

56.5 

June 

23 

28.2 

Oct. 

4 

a 

55.9 

July 

21 

28.6 

Nov, 

2 

a 

55.8 

Aug. 

18 

28.2 

Dec. 

2 

a 

58.5 

Sep. 
Oct. 

23 
27 

27.4 
27. 6 

E-150-K-22 

Jan, 

4 

a 

88.2 

Nov. 

24 

27.1 

601.2 

Feb. 

Kar. 

2 
1 

a 
a 

87.7 
87.9 

Dec. 

16 

26.9 

Apr. 

1 

a 

87.6 

E-156-K-23 

Jan. 

4 

a 

51.5 

Apr. 

30 

a 

87.5 

*64C.O 

Feb. 

2 

a 

51,4 

June 

18 

b 

88,1 

liar. 

1 

a 

51.6 

Sep, 

1 

a 

89.6 

Apr. 

1 

a 

51.5 

Nov, 

19 

b 

89.2 

Apr. 
June 

30 

1 

a 

a 

51.2 
51.4 

E-150b-K-22 

Jan. 

18 

56.6 

July 

1 

a 

51.3 

567.0 

Feb. 

13 

55.8 

Aug. 

2 

a 

51.1 

Ksr. 

19 

51.3 

Sep. 

1 

a 

50.8 

Apr. 

24 

50.7 

Oct. 

4 

a 

50.8 

I'ay 

20 

51.5 

Nov. 

2 

a 

50.4 

June 

23 

53.1 

Dec. 

2 

a 

50.5 

*  Corrected  R.P.  elevation  beginning  April  4,  1940. 
a  Measurement  from  Riverside  V/ater  B«^sin  Records, 
b  Measurement  from  Orange  County  Flood  Control  Dlstri 
Measurements  from  W,  VJ,  Eoy  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 
'  R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Weil  N\inber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


E-157-K-23 

Jan. 

4 

»-"J  •  Cf 

509.2 

Feb. 

2 

30.3 

Mar. 

1 

30.3 

"Apr. 

1 

30.0 

Apr. 

30 

29.8 

June 

1 

29.6 

E-159-K-23 

Jan. 

28 

a 

48.1 

;  327.3 

Feb. 

15 

a 

47.9 

'Mar. 

23 

a 

47.8 

Apr. 

20 

a 

47.2 

June 

22 

a 

46.7 

July 

19 

a 

45.5 

Aug. 

27 

a 

46.3 

Sep. 

27 

a 

46.2 

Oct. 

25 

a 

45.0 

Nov. 

19 

a 

45.8 

Dec. 

21 

a 

45.5 

E-165d-K-24 

Jan. 

4 

7.0 

*V00.1 

Feb. 

2 

6.0 

_  Mar . 

1 

5.4 

Apr. 

1 

4.9 

Anr. 

30 

5.4 

May 

25 

a 

6.0 

Sep. 

28 

a 

8.3 

Oct. 

4 

8.0 

Oct. 

26 

8 

7.1 

Nov. 

2 

7.0 

,  Dec. 

2 

5.2 

E-169a-K-24 

Jan. 

28 

a 

12.3 

■  723.2 

"Feb. 

18 

a 

10.4 

Mar. 

22 

.  a. 

8.0 

Apr. 

20 

a- 

8.2 

ilay 

25 

a 

9.4 

June 

22 

a 

11.4 

Sep. 

29 

a 

13.8 

E 


-169C-K-24 
712.1 


Jan.  28 
Feb.  18 
Mar.  22 
Apr.  20 
May  25 


a 

a 
a 
a 


8.8 
7.1 
5.5 
5.3 

7.3 


F-169C-K-24 

June 

22 

a 

8.7 

Cont. 

'July 

15 

a 

10,4 

Aug. 

30 

3 

10.5 

Sep. 

28 

a 

12.0 

Oct. 

25 

a 

11.0 

'Nov. 

30 

a 

9.4 

'Dec. 

23 

a 

8.5 

E-172-J-25 

Jan. 

4 

5.8 

•*736.5 

Feb. 

2 

Mar . 

1 

2.7 

Apr. 

1 

3.2 

Apr. 

30 

4.0 

June 

1 

4.4 

July 

1 

4.5 

"Aug. 

2 

5.3 

Sep. 

1 

5.4 

Oct. 

4 

5.3 

Nov. 

2 

5.1 

Dec. 

2 

5.3 

v_i74_xr_25 

'  Jan. 

4 

20.8 

*758.1 

'Feb. 

2 

20.0 

Mar. 

1 

19.0 

Apr. 

1 

17.3 

Apr. 

30 

18.0 

June 

1 

17.0 

■  July 

1 

18.0 

,Aug. 

2 

20.2 

'sep. 

1 

22.0 

,  Oct. 

4 

20.5 

'Nov. 

2 

19.8 

'Dec. 

2 

19.1 

F 


•175-F-24 
757.2 


Jan.  4 
Feb.  2 
Mar .  1 
Apr.  1 
Apr.  30 
June  1 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 


35.2 
33.6 
31.8 
31.2 
33.2 
34.9 
35.0 
35.2 
35.7 
35.5 


Corrected  R 
a  Measurement 
Measurements 


.P.  elevation, 
from  Orange;  County  Flood 
from  Riverside 'Water  Basi 


Control  District; 
n  Records  except  as. noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
' to  wa  ter 
surface, 
Feet 


VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  vster 

siirface, 

Feet 


1943 


1943 


E-1.76-K-24 

Jan. 

4  • 

47.8 

764.2 

Feb. 

2 

46.8 

Mar. 

1 

45.6 

Apr. 

1 

44.1 

Apr. 

30 

44.1 

June 

1 

45.3 

July 

1 

45.7 

Aug. 

2 

46.9 

Sep. 

1 

47.6 

Oct. 

4 

47.8 

Nov. 

2 

47.0 

Dec. 

2 

46.2 

E-178-J-25 

Jan. 

4 

39.7 

*779.4 

Feb. 

2 

38.9 

Mar. 

1 

38.8 

Apr. 

1 

38.1 

Apr. 

30 

38.0 

June 

1 

38.2 

July 

1 

38.4 

Aug. 

2 

■    38.4 

Sep. 

1 

38.3 

Oct. 

4 

38.4 

Nov. 

2 

38.0 

Dec. 

2 

38.0 

E-179C-K-25 

Jan. 

4 

21.5 

•*769.3 

Feb. 

2 

21.4 

Ear. 

1 

20.9 

Apr. 

1 

20.3 

Apr. 

30 

19.-7 

June 

1 

19.7 

July 

1 

19,4 

Aup. 

2 

19.5 

Sep. 

1 

19.6 

Oct. 

4 

20.1 

Nov. 

2 

19.8 

E-184C-J-25 

Jan. 

4 

51.0 

*801.5 

Feb. 

2 

60.5 

Mar. 

1 

60.0 

Apr. 

1 

59.3 

Apr. 

30 

59.5 

June 

1 

59.7 

July 

1 

59.8 

f 


F-184C-J-25 

Ans. 

2 

■60.2 

Cont, 

Sep. 

1 

£0.2 

Oct.. 

4 

59.7 

Nov. 

2 

59.7 

Dec. 

2 

59.6 

E-185-J-25 

Jan. 

4 

42.3 

*79:9.6 

Feb. 

2 

41.9 

Mar. 

1 

41.6 

Apr. 

1 

40.1 

Apr. 

30 

40.8 

June 

1 

40.9 

July 

1 

41.0 

Aug. 

2 

41.0 

Sep. 

1 

41.2 

Oct. 

4 

41.2 

. 

Nov. 

2 

40.9 

Dec. 

2 

40.6 

E-192-J-25 

Jan. 

15 

a 

64.0 

843.6 

Feb. 

14 

a 

63.4 

Uar. 

18 

a 

62.7 

Apr. 

19 

a 

62.2 

May 

21 

a 

65,6 

June 

18 

a 

64.1 

July 

17 

a 

65.2 

Aug. 

15 

a 

67.8 

Sep. 

15 

a 

.66.6 

Oct. 

21 

a 

65,9 

Nov. 

17 

a 

64.1 

,   Dec. 

16 

a 

63.2 

E-192a-J-26 

Jan. 

4 

5.3 

769.4 

Feb. 

2 

5.0 

'  ■.' 

Mar. 

1 

4.8 

Apr. 

1 

4,7 

AT5r. 

30 

4.8 

June 

1 

5.3 

July 

1 

5.8 

Aug. 

2 

•     6.1 

Sep. 

1 

.    6.3 

Oct. 

4 

6,5 

Nov. 

2 

6,0 

Dec. 

2 

5,3 

*  Carrected  R.P.  elevation. 

a  Measurement  from  Riverside  Cement  Company. 

Measurements  from  Riverside  Water  Basin  Records  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


E-194-K-26 

Jan. 

4 

108.3 

F-201s'-J-26 

.July 

1 

101.8 

*P73.0 

•Feb. 

2 

.    108.0 

Cont. 

.Auff. 

2 

104.1 

Mar. 

1 

107.7 

Sep. 

1 

102.3 

Apr. 

1 

107.3 

Oct. 

4 

105.3 

Apr. 

30 

107.1 

Nov. 

2 

105.9 

June 

1 

107.3 

Dec. 

2 

101.8 

July 

1 

107.5 

Aug. 

.111.6 

F-207a-J-27 

Jan. 

4 

169.4 

Sep. 

1 

107.6 

*998.0 

.Feb. 

1 

169.7 

Oct. 

4 

107.3 

.  Mar . 

1 

158.7 

Nov. 

2 

107.0 

Apr. 

1 

168.2 

Dec. 

2 

106.9 

Apr. 
June 

30 
1 

171.2 
172.0 

E-196e-J-26 

Jan. 

5 

80.8 

July 

1 

171.3 

=^869.4 

Feb. 

1 

80.6 

Au?. 

2 

172.5 

Mar. 

1 

79.0 

Oct. 

4 

169.4 

Apr. 

2 

79.4 

Nov. 

2 

173.1 

Apr. 

30 

79.0 

"Dec. 

2 

173.5 

June 

2 

80.3 

•i 

July 

2 

80.3 

E-232-J-32 

Jan. 

5 

a 

173.2 

.  Aug. 

3 

.     81.9 

2387 . 1 

Apr. 

a 

170.9 

- 

Sep. 

1 

81.3 

.  Oct. 

5 

81.9 

E-232a-J-32 

Jan. 

5 

a 

53.0 

Nov. 

81.4 

2267.2 

Apr. 

3 

a 

51.1 

Dec. 

2 

80.7 

■  July 
Oct. 

5 
5 

a 

a 

51.4 
53.1 

E-201d-I-27 

:  Jan. 

4 

75.3 

*907.7 

Feb. 

1 

75.1 

E-232b-J-32 

June 

18' 

a 

73.5 

■ 

.  Mar. 

1 

74.6 

2288.0 

'_  July 

5 

a  ' 

73.5 

•  Apr. 

1 

74.3 

Apr. 

30 

74.0 

^-233-J-32 

Jan. 

5 

a 

47.4 

June 

1 

74.5 

2249.4 

Apr. 

3 

a 

37.3 

. 

July 

1     . 

74.8 

■  Aug. 

2 

.      76.0 

F-233d-J-32 

Jan. 

5 

a 

85.4 

Sep. 

1 

77.0 

2333.8 

Apr. 

3 

a 

85.6 

Oct. 

4 

76.8 

July 

5 

a 

86.0 

Nov. 

2 

77.0 

Oct. 

5 

a 

86.8 

Dec. 

2 

76.7 

E-233f-J-32 

Jan. 

5 

a 

49.0 

E-201P-J-25 

Jan. 

4 

103.7 

..    2299.1 

Apr. 

3 

a 

47.5 

♦898.6 

Feb. 

1 

102.5 

May 

7 

a 

47.4 

Mar. 

1 

102.4 

June 

4 

a 

47.8 

Apr. 

1 

100.6 

June 

18 

a 

48.0 

Apr. 

30 

101.1 

July 

5 

a 

47.2 

Jrme 

1 

101.6 

Oct. 

5 

a 

49.4 

♦corrected  R.P.  elevation. 

a  Measurement  from  P.  E.  Hicks. 

Measurements  from  Riverside  Water 


Basin  Records,  except  as  noted. 
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V^ell  Nvimber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.p. 

to  vater 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.?.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


1943 


E-234-J-32 

Jan. 

5 

a 

29.0 

E-258b-L 

-21 

May     20 

9.1 

2199.5 

'Apr. 

3 

a 

27.0 

Cont. 

June  23 

9.4 

July 

5 

a 

26.8 

July  21 

•      9.7 

Oct. 

5 

a 

27.7 

Aug.   18 
Sep.    23 

9.0 
9.4 

E-236-J-33 

_J8n. 

5 

a 

98.4 

' 

Oct.    27 

9.5 

2349.0 

Apr. 

3 

a 

93.5 

• 

Nov.    24 

8.7 

July 

5 

a 

92.7 

Dec.   16 

8.6 

Oct. 

5 

a 

97.7 

E-259a-L- 

-22 

Feb.   11 

b 

8,4 

E-239-J-33 

^Jan. 

5 

a 

4,5 

527.8 

Mar.    25 

b 

7.9 

2658.9 

]Oct. 

5 

a 

3.5 

June   15 
■July  27 

b 

b 

e.o 

P. 5 

E-240-J-33 

Jan. 

5 

a 

327.0 

Aug.    17 

b 

8.8 

2590.5 

Apr. 

3 

a 

325.8 

'Ser*.   29 

b 

8.8 

■July 

5 

a 

325.9 

'Oct.   27 

b 

•      8.7 

Oct. 

5 

a 

327,2 

• 

"Nov.   15 
Dec.   30 

b 
b 

8.5 
8.3 

E-241-J-33 

Jan, 

5 

a 

223.9 

' 

2491.2 

Apr. 

3 

a 

224.0 

F-270-Lt- 

21 

Jan.    18 

90.4 

^July 

5 

a, 

224.0 

612.0' 

Feb.   13 

91.5 

'Sev. 

5 

a 

223.9 

Mar.    19 

■    88.2 

Oct. 

5 

a 

224.2 

Apr.   24 

'  May     20 

89.8 
91.0 

E-245-K-33 

Jan, 

5 

a 

303.4 

June  23 

•    87.1 

2608.4 

Apr. 

3 

a 

303.5 

July  21 

90.1 

July 

5 

a 

303.7 

■  Oct.    27 

88.2 

Oct. 

5 

a 

303.9 

Nov.   24 
Dec.    15 

88.3 
85.1 

E-267-L-21 

Jan. 

18 

1.9 

485.2 

Feb. 

13 

1.7 

E-272-L- 

22 

Jan.   21 

b 

11.2 

Mar, 

19 

1.2 

537.1 

Feb.   13 

b 

8.2 

Apr. 

24 

1.1 

Mar.   29 

b 

7.0 

May 

20 

1.8 

•  Apr.   22 

b 

7.3 

June 

23 

2.2 

Oct.   22 

b 

9.4 

July 

21 

2.0 

Nov.   19 

b 

9.4 

Aug, 

18 

1.8 

Dec.    30 

b 

9.1 

Sep. 

23 

3.0 

Oct. 

27 

2.9 

E-273a-L 

-22 

Jan.    18 

137.1 

■  Nov, 

24 

2.6 

•   562.3 

•  Feb.    13 

138.5 

'  Dec. 

15 

2.5 

Mar.    19 
Apr.   24 

122.5 
129.7 

E-268b-.L-21 

.Jan. 

18 

9.0 

■   Oct.   27 

122.6 

*   512.4 

*  Feb. 

13 

.      8.9 

7.4 

Nov.    24 
Dec.   15. 

122.7 

■  Mar. 

19 

.121.7 

AT>r. 

24 

7.5 

a  Measurement  from 
b  Measurement  from 
Measurements  from  v: 


P.  E.  Kicks. 

Orange  County  Flood  Control  Distri 

'.  W.  Hoy  except  as  noted. 


ct. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


■A'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


to  water 

surface, 
Feet 


1943 


1943 


E-274C-L-22 

Jan. 

18 

a 

58.7 

'  592.9 

Feb. 

13 

a 

57.6 

Mar. 

19 

a 

54.8 

Apr. 

24 

a 

54.6 

May- 

20 

a 

53.7 

June 

23 

a 

54.8 

July 

21 

a 

55.0 

Aug. 

18 

a 

56.6 

Sep. 

23 

a 

56.7 

Oct. 

27 

a 

57.3 

'  Nov. 

24 

a 

58.1 

Dec. 

16 

a 

56.1 

E-275-L-22 

Jan. 

12 

128.3 

■  677.8 

Feb. 

10 

126.8 

Mar. 

10 

125.3 

Apr. 

14 

123.7 

Dec. 

15 

133.2 

E-277b-l,I-22 

■  Jan. 

30 

b' 

122.5 

969.9 

E-280d-L-22 

Jan. 

12 

81.3 

635.9 

Feb. 

10 

80.6 

Mar. 

10 

76.2 

Apr. 

14 

76.2 

May 

11 

73.0 

June 

8 

74.5 

July 

14 

74.8 

Aug. 

11 

74.9 

Sep. 

15 

75.7 

Oct. 

11 

■ 

77.3 

Nov, 

9 

77.6 

Dec. 

15 

78.2 

E-282C-L-22 

Jan. 

12 

73.7 

531.5 

Feb. 

10 

71.1 

Liar. 

10 

69.0 

Apr. 

14 

63.4 

Dec. 

15 

68.5 

E-282f-L-22 

Jan. 

12 

65.1 

629.2 

Feb. 

10 

63.2 

Mar. 

10 

59.6 

Z^282f-L- 

-22 

■Apr. 

14 

53.8 

Cont. 

•May 

11 

53.8 

June 

8 

53.8 

'  July 

14 

55.4 

Aug. 

11 

57.0 

•  Sep. 

15 

58.7 

•  Oct. 

13 

60.3 

Nov. 

9 

60.7 

E-285C-L- 

.23 

Jan. 

28 

b 

25.5 

■  609.9 

•Feb. 

18 

b 

24.8 

Mar. 

23 

b. 

13.6 

May 

26 

b 

12.3 

■  July 

19 

b 

15.6 

•  Aug. 

27 

b 

19.3 

■  Sep. 

28 

b 

21.8 

Oct. 

26 

b 

22.9 

Nov. 

30 

b 

23.6 

Deo. 

22 

b 

21.7 

E-287C-L- 

-23 

Jan. 

28 

b 

69.9 

659.4 

Feb. 

18 

b 

66.1 

Mar, 

22 

b 

54.4 

Apr. 

20 

b 

51.1 

■  May 

26 

b 

53.4 

June 

23 

b 

54.7 

July 

16 

b 

56.3 

- 

Sep. 

28 

b 

62.8 

Dec. 

22 

b 

64.3 

E-291b-L- 

-23 

■    Jan. 

18 

a- 

12.2 

■    644.8 

•  Feb. 

13 

a 

13.2 

•   Mar. 

19 

a 

13.5 

Apr. 

24 

a 

13.0 

' 

May 

20 

a 

14.6 

June 

23 

a 

15.1 

E-29e-L-24 
685.1 


E-298U-L-24 
■  686.4 


Jan. 
Feb. 
Mar. 
Dec. 


4 
2 
1 
2 


c 
c 
c 

c 


Mar.  23  b 


15.4 
13.5 
11.7 
12.5 

9.8 


a  Measurement  from  V\f.  VJ.  Hoy. 
b  Measurement  from -Orange  County. Flood  Control  Distrl 
c  Measurement  from  Riverside  Water  Basin  Records.  ■ 
Measurements  from  owner  excent  as  noted. 


ct. 
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SOUTH  COASTAL  PASIM  INVESTIGATION 
Records  of  Ground  Water  Levels  at  Wells 
in  San  Jacinto  Valley 


'li 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Vi'ell  Number 

to  water 

V.'ell  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.   Elev. 

Date 
1944 

Feet 

R.P.   Tier. 

Date 
1944 

Feet 

2S3V.'26A 

Jan. 

12 

67.5 

3S31V20B 
1501.0 

Jan.    12 

47.7 

3S4V,'2SA 

Jan. 

21 

a 

1534*5 

3S3W£2A 
1505.5 

Jan.   12 

40.0 

3S4V;'36A 

Jan, 

21 

88.1 

1495.0 

3S31f/30A 
1503.3 

Jan.    21 

77.2 

353V;iA 

Jan. 

12 

257.0 

1754.5 

3SW731A 
1479.5 

Jan.    21 

126.8 

3S3i.'<2A 

Jan. 

12 

247.7 

1810.2 

3S2V:7A 
1590.7 

Jan.    12 
Sep.      3 

102.6 
b     107.6 

2Q3ti2B 

Jan. 

12 

367.1 

1768.5 

3S2\'/8A 
1575.5 

Jan.    12 

142.5 

3S3i';6A 

Jan. 

21 

140.0 

1620. 

3S2VJ2U 

Jan.    12 

17.2 

3S3»J6B 

Jan. 

21 

164.2 

3SaV26B 

Jan.   12 

34.0 

1552. 

1428.7 

3SW.'7A 

Jan. 

22 

77.0 

3S2:^'31A 

Jan.   19 

■0.9 

1565.0 

1423.0 

3S3IA'8A 

Jan. 

12 

127.0 

3Sa'J32A 
1425.4 

Jan.    19 

33.2  " 

3S3/V12A 

Jan. 

12 

110.3 

.  . 

1501. 

3S2';J35A 
142.9.0 

Jan.   11 
S&p.  .   3 

26.5 
b       41.2 

3S31fJ13A 

Jan. 

12 

105.2 

. 

1596.4 

1504.7 

Jan.   20 

41.3 

3S3'vV15A 

Jan. 

12 

87.6 

1550.2 

t 

4S^\12A 
1488.9 

Jan.   20 

186.7 

3S3';;i5B 

Jan. 

12 

51.7 

. 

1538.0 

4S3475B 
1455.5 

Jan.   20 

57.6 

;S3lv'19A 

Jan. 

21 

62.3 

1523.4 

4S3'/,'9A 
1445.7 

Jan.   20 

137.8 

3S3Sfi20A 

Jan. 

12 

133.3 

1506.2 

4S3''V10A 

Jan.   20 

••'      156.7 

a  Y.'ell  filled. 

b  Measurement  from  San  Bernardino  Valley  Water  Conservation  District. 

Measurements  from  Division  of  VJater  Resources  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1944 

Feet 

R.P.  Elev. 

■  Date 
1944 

Feet 

4£S'V16A 

Jan.    20 

115.0 

4S2W8A 

Jan.    20 

57.4 

1429.9 

1441.5 

4S.3V18A 

Jan.    20 

123.2 

4£2?f8B 

Jan.    20 

76.3 

1481.5 

1457.6 

4S5S('J20B 

J.an.   20 

145.9 

4S2';J10A 
1444.9 

Jan.    20 

•36.1 

4£5W81A 

Jan.   20 

107.5 

1426. 

4S2SV17A 
1495. 

Jan.    20 

115.5 

4i;:'-!V24B 

Jan.   20 

99.1 

, 

14.32. 

4S2'.'J18A 
1467.1 

Jan.    20 

b 

4S5W24C 

Jan.    19 

113.2 

1442.2 

4S.2W18B 
1462.6 

Jan.    20 

c     100.6 

1S?W26A 

Jan.   20 

99.2 

1427.2 

4S2\fa8C 
1470.4 

Jan.    20 

95.3 

4L3W28A 

Jan.   20 

102.6 

1415 . 1 

4S2W18D 

Jan.    20 

140.1 

4S3W£8B 

Jan.   20 

105.1 

1505.0 

1422.0 

4S2VJ16E 

Jan.   19 

80.2 

4S3W30A 

Jan.   20 

72.7 

1438. 

1444.4 

, 

C.2W19A 

Jan.   20 

24.4 

-iS3'/y'31A 

Jan.    18 

41.0 

* 

4S5iJ32A 

Jen.    20 

70.5 

^1S1W6A 

Jan.   11 

85.4 

l'..34.7 

4S1W15D 

Jan.   10 

15.9 

4S5A'35A 

Jan.    19 

105.8 

1520.1 

1-^24.1 

4Sr'J17A 

Jan.   20 

■  5.2 

4S2"/;2C 

Jan.    11 

20.5 

1455.4 

1430.7 

Aug.    31 

a        23.9 

4?rAa7c 

Jan.    19 

2.2 

'lS2iA'6C 

Jan.    19 

52.9 

1458.3 

1.145.5 

. 

45r.';ieA 

Jan.   20 

.8.1 

4S2W7A 

Jan.    19 

65.0 

1450.9 

1445.6 

. 

• 

New  R.?.:  Top  of  casing-  one  foot  below  old  R.P. 
a  Measurement  from  San  Bernardino  Valley  Ifcter  Conservation  District. 
b  Plupped  at  approximately  100  feet. 
c  Down  two  hovirs. 
lleasxirenents  from  Division  of  V'ater  Resources  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

V«'ell  Number 

to  water 

Vv'ell  Number 

to  water 

end 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1944 

Feet 

R.P.   Elev. 

Date 
1944 

Feet 

4S1V:18C 

Jan.   20 

15.6 

5S3'/v33 

Jan.    19 

118.5 

1466.5 

1422.7 

4S1W21B 

Jan.   19 

5.9 

5S3W5A 

Jan.   18 

26.4 

1491.2 

1415.2 

4SKi23C 

Jan.    10 

14.5 

1413.5 

Jan.    19 

111.1 

4Sr/v25A 

Jan.    10 

.19.0 

1555. 

5SWJ6B 

Jan.    18 

28.5 

4SrvV27A 

Jan.   12 

6.3 

5S3l'J7A 

Jan.   18 

14.4 

1537.2 

5S31/J8A 

Jan.    18 

100.9 

••5Sr.V£9A 

Jan.   13 

39.6 

1412.4 

1508.8 

5S3VJ9A 

Jan.    18 

a 

■ISrA'SEA 

Jan.    13 

39.2 

1513.8 

5S3Vv'9B 
1421.3 

Jan.   18 

109.0 

431^330 

Jan.   13 

21.9 

1514.9 

5S3yjllA 

1480.2 

Jan.   IB 

75.4 

4Sr^34A 

Jan.    11 

10.2 

1542.7 

SSa^JllB 
1482.6 

Jan.    19 

198.6 

4S1W35B 

Jan.    10 

24.5 

*1576.9 

5S3W13A 
1474.4 

Jan.    18 

44.5 

4Sr/.'35D 

Jan.   10 

25.9 

1578.5 

5S3'ifJ14A 
1446.2 

Jan.   18 

62.2 

4S1W35E 

Jan.   10 

25.3 

5£3Vvl6A 

Jan.    18 

105.6 

4SB';36B 

Jan.   11 

40.5 

1423.3 

1603.5 

5G3V:i7A 

Jan.   IS 

117.8 

4S1E31A 

Jan.   10 

28.8 

1444.3 

1675.0 

5S31720A 

Jan.   18 

118. 

-iSlE31B 

Jen.   10 

40.1 

1434.7 

1606.9 

5E3V-22A 

Jan.   18 

105.1 

5S3.72A 

Jan.   19 

20.3 

1425.0 

5£  31^20 

Jan.    19 

135.2 

*  New  elev&t"xon;  R.?. 

changed. 

8  Plugged  at 

about  60 

feet. 

Ueasurements 

from  Divi 

sion  of  Water 

Resources. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1944 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1944 

Feet 

5S3/V24A 

Jan.    17 

40.3 

5S2W15B 

Jan.   17 

41.8 

1459.9 

15P4.9 

5S3V';24B 

Jan.   17 

51.4 

5S2W17A 

Jan..  19 

33.1 

1465.7 

5S21'I17B 

Jan.   19 

12.8 

533yf24C 

Jan.   17 

51.5 

, 

1456.9 

5S21V22A 
1489.4 

Jan.    17 

31.5 

5S3!fJ25A 

Jan.   17 

25.3 

1445.7 

5S2W22B 
1513. 

Jan.    17 

39.2 

5S3;V29A 

Jan.   18 

54.2 

1410.4 

5SSfJ25C 
1499. 

Jan.    14 

55.5 

SSaVSSA 

Jan.    18 

47.7 

1411.3 

5S?^25A 
1478.1 

Jan.   17 

29.5 

5S3W33D 

Jan.   18 

52.9 

1420.1 

• 

5S2'.»,'27A 
1475.0 

Jan.    17 

23.4 

5S3l'J34C 

Jan.   18 

50.5 

1417.4 

• 

5S2'f27B 
1470.0 

Jan.   17 

21.8 

5S3^;:35A 

Jan.   IS 

44.0 

1423.2 

5S2V/27E 
1477. 

Jan.   17 

28.9 

5EffiV36B 

Jan.    18 

35.4 

1437.2 

5S2W29A 
1454.0 

Jon.   17 

25.9 

5S3V:36C 

Jan.    18 

43.2 

1424.8 

5S2':30A 
1456.5 

Jan.    17 

44.8 

5Saf36D 

Jan.   18 

30.1 

1449.3 

• 

5S2V.'31A 
1457.1 

Jan.    17 

18.7 

552";/ 7 A 

Jan.    19 

153.9 

1542.4 

5SSf;32A 
1458.5 

Jan.   17 

15.9 

5S2'^a2A 

Jan.    13 

25.5 

1507,7 

• 

5SE^i33A 
1459.7 

•  Jan.    17 

17.9 

5S2'.7123 

Jan.    13 

26.2 

1501.1 

5S2l"33B 
1459.3 

Jan.    17 

IP.O 

5SS:i2G 

Jan.    13 

32.5 

1527.5 

5S2Vr35A 

1481,0 

.Jan.  '1''7' 

39.9 

Measurements 

from  Divi 

sion  of  Water 

Resources-. 
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Dlst.R.P. 

Dlst.R.P. 

Y.'ell  Number 

to  water 

VJell  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1944 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1944 

Feet 

5S2Vi35C 

Jpn.    17 

30.7 

5Sl\\aiA 

Jan.    14 

170.6 

1474.8 

1638.5 

5S2ii;;35D 

Jan.   17 

24.5 

5SHV13A 

Jan.   13 

202.1 

1471.0 

1580. 

5S27J36B 

Jan.   14 

58.1 

5S1W14B 

Jan.    13 

173.0 

1493.7 

1540.2 

5S1W1A 

Jan.   11 

53.0 

5S1W15A 

Jan.    13 

139.8 

16S4.e 

5SlVa7A 

Jan.    14 

51.7 

5S1W2B 

Jan.    11 

a 

15F0. 

1501.8 

. 

5Sr."19B 

Jan.   14 

59.1 

5S1V:2I 

Jan.    13 

b       75.8 

1522. 

1584.9 

Jan.    14 

70.6 

5S1W20D 

Jan.    14 

60.1 

5SK3C 

Jen.   13 

66.5 

1527. 

1549.5 

■■5S'l^2iA 

Jan;    14 

81.4 

5S1W4A 

Jan.    13 

54.5 

•1547.4 

1536.8 

5£1V.'?,1B 

Jan.    14 

81.5 

5SK4C 

Jan.    13 

37.7 

1547.5 

1510.9 

5Sr;:27A 

Jan.    13 

32.7 

5S1W5C 

Jan.   13 

70.7 

1536.8 

5S1W30C 

Jan.    14 

56.4 

5S1V."7C 

Jan.    13 

26.3 

5S1W34A 

Jan.    13 

18.8 

1505.5 

5S1W34B 

Jan.   13 

57.1 

5S1W8B 

Jan.  13 

32.9 

1512.6 

5£ir5A 
1663.7 

Jan.    10 

14.8 

5S1Y;8C 

Jan.   13 

64.2 

1533.9 

5S1E7A 
1720. 

Jan.   11 

137.7 

5S1VJ9B 

Jan.    13 

87.0 

1555. 

5£1t:9A 
1777.8 

Jan.   11 

84.8 

5S1V;10A 

Jan.   13 

112.9 

1581.0 

5S1F9B 

17S9.9 

Jan.    11 

105.7 

a  Obstructed 

at  59   fee 

t. 

b  Pumped  recently. 

Measurements 

from  Divi 

sion  of  '.Vater 

Resources. 
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Well  Number 

and 

R.P.   Elev. 

Date     . 
1944 

Dist.R.P 

to  water 

surface. 

Feet 

5SLT=.;9D 
1730.0 

Jan.    11 

S9.6 

5SLE14A 
1890. 

Jan.   11 

Jan.    21 

56.7 
.52.3 

5S1E17B 
1841. 

5S1E18B 
1731.5 

5S1E20C 
*1903.5 

1428.4 

3S31V4A 
1440.5 


Jan.   11 


Jan. ■ 11 


Jan.    11 


Jan.    18 


Jan.    18 


256.4 


194.1 


£29.2 


49.7 


51.0- 


V.'ell  Number 
and 

R.P.  Elev. 

Date 
1944 

Dist.R.P 

to  water 

surface. 

Feet 

6S  31V5A 
1399.0 

Jan. 

18 

27.0 

6S3'i'llA 

J«n. 

IS 

3.4 

6S3W12A 
1429.5 

Jan. 

18 

49.9 

6S3l^'23A 

Jan. 

18 

9.5 

6S2i.«:5A 
*1441. 

Jan. 

18 

65.0 

6S2VV6B 
1438.5 

Jan. 

18 

61.8 

6S1W4A 

Jan. 

13 

25.9 

eSB'lOA 

Jen. 

■13 

48.2 

*  Nevi  elevation;  R.P.    changed. 

Mess'orenents  from  Division  of  Water  F;esource8.' 


93 


SOUTH  COASTAL  BASIN  IirTTSTIO/i.TION 

Records  of  Ground  Vvater  Levels  at  V/ells 

in  Antelotje  Valley 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  v;ater 

Well  Number 

to  voater 

.    and 

surfa-ce, 

•     end 

surf ece, 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

R.P.   nev. 

Date 
1943 

Feet 

5N9V;.6A 

Jan. 

30 

42.1 

5Nir,'r4D 

Dec. 

16 

153.1 

2847.3 

Feb. 
Mar. 

19 
25 

38.5 
53.2 

2756. 

May- 

3 

34.2 

5N11W9A 

Dec. 

16 

41.6 

June 

25 

35.3 

2858. 

July 

22 

36.6 

Aug. 

20 

38.3 

5N11W9C 

Dec. 

16 

4,5.4 

Sep. 

25 

40.4 

2635. 

Dec. 

2 

32.2 

5N1M10A 

Jan. 

30 

81.1 

5N9W21A 

De.c. 

2 

a 

2836. 

Feb. 

19 

81.3 

3207. 

Mar. 
May 

26 
3 

81.5 
82.2 

5N1OT5A 

Dec. 

16 

90.5 

June 

26 

e£.6 

2777. 

July 
Aug. 

22 
20 

74.8 
43.8 

wioinA 

Dec. 

16 

123.0 

Sep. 

25 

44.2 

2817. 

Dec. 

15 

72.5 

5N1CW7C 

Dec. 

15 

203.2 

5N11W12B 

Dec. 

16 

135.2 

2893.5 

2834. 

5N10Va2A 

Dec. 

2 

55.7 

5iaiW12G 

Jan. 

30 

143.3 

2884. 

2842. 

Feb. 

Mar. 

19 
19 

141.8 
143.0 

5N10W23A 

Jan. 

30 

134.5 

May 

3 

143.2 

3041. 

Feb. 
Mar. 

19 
23 

133.3 
132.0 

Dec. 

16 

144.0 

May 

3 

13fi.8 

5N11W12D 

Dec. 

16 

105.4 

June 

25 

132.8 

2805. 

July 

22 

133.1 

Aug. 

20 

133.3 

5N11W13A 

See 

page 

104 

Dec. 

2 

134.2 

5N1M13B 

See 

page 

104 

5NirW4/i. 

Nov. 

30 

144.4 

2695. 

SflllWISC 

See 

page 

105 

5N11W4B 

Jan. 

30 

153.8 

1915 

2722. 

Feb. 

19 

153.5 

Mar. 

25 

b     157.4 

5N11W14A 

Nov. 

6 

d        33.3 

Nov. 

29 

c 

2881. 

Dec. 

2 

d       43.3 

5NHW  10 

Nov. 

29 

137.9 

2713. 

a  Dry  at  118  feet, 
b  Pimping  nearby, 
c  Dry  at  160j^  feet. 

d  Measurenent  fron  United  States  Geological  Survey. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as 
noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P, 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface. 

R.P.  Elev. 

Date     . 
1916 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1927 

Feet 

5N11W14A 

Jan.      4 

■35.. 

5Nir/J14A 

May     10 

23.7' 

Cont. 

» 

Feb.      1 
Mar.    17 
Apr.      3 

21.8 
20.7 
19.3 

Cont. 

1943 

May       2 

18. 

Mar.    26 

c 

20.5 

June     6 

23. 

Apr.    20 

19.5 

July     1 

23. 

» 

M^y       3 

c 

19.1 

Aug.      1 

,30. 

June    25 

c 

23.4 

Sep.      8 

23.8 

- 

July  22 

c 

25.6 

Nov.      6 

37. 

Aug.    20 
■    Sep.    25 

c 
c 

29.3 
30.2 

.  1920 

6Na''10A 

Apr.   22 

28.5 

Jan.      9 

39.8 

2804. 

Dec.    15 

c 

30.1 

1921 

5N8V.'32A 
2955.5 

Dec.    15 

c 

196.7 

Apr.    29 

35.2 

Oct.      9 

36.4 

6N9\''J4A 

Apr.    21 

108.7 

25.96.8 

Dec.    15 

c 

109.2 

1922 

6N9v;29A 

Aw.   21 

c 

39.2 

Jan.      5 

38.4 

2780. 

D-PC.    15 

c 

29.4 

0.ct.   21 

35.3 

r 

1923 

5N9^//31A 
2832. 

Dec.      2 

c 

23.8 

July  14 

34.1 

6N10VJ9A 
2585 . 

Dec.    15 

c 

147.4 

1924 

5N10W9B 

Oct.    15 

c 

136.7 

July  16 

44.4 

25.76 . 3 

. 

Oct.    24 

a 

5N1OTJ9C 

Dec.   15 

c 

155.5 

1925 

2598.5 

May       5 

b 

6N10i«9D 

Sep.    23 

c 

153.5 

Oct.      7 

b 

2599. 

D.ec.   15 

c 

153.2 

1925 

6N10W10A 

S.ee  page 

105 

May     12 

32.6 

Oct.    15 

36.4 

a  V/ell  dry  at  44.5  feet. 

b  Dry. 

c  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurements  from  United  States  Geological  Survey  excep.t  as  noted. 
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VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1943 


to  v;ater 

surface, 

Feet 


6N10W20A 

Jen. 

30 

158.8 

2639. 

Feb. 

19 

158.5 

Mar. 

25 

158.0 

May 

3 

157.0 

May 

29 

155.5 

June 

26 

155.1 

July 

22 

155.6 

Aug. 

20 

155.7 

Sep. 

25 

155.6 

Dec. 

15 

152.5 

6N1CW27A 

Dec. 

15 

148.5 

2677. 

6N1OT27B 

Dec. 

15 

149.1 

2576. 

6N10W27C 

Dec. 

15 

150.2 

2579. 

5N10W32A 

Dec. 

15 

112.7 

2694. 

6N107/32B 

Jen. 

30 

95.0 

2585. 

Feb. 

19 

89.8 

Mar . 

25 

81.3 

May 

3 

75.1 

May 

29 

79.4 

June 

25 

82.2 

July 

22 

85.8 

Aug. 

20 

89.5 

Sep. 

25 

92.8 

Dec. 

15 

89.5 

6N11W4A 

Dec. 

13 

152.1 

2481. 

6N11W5A 

Dec. 

13 

149.8 

2477. 

6NllWaA 

Dec. 

13 

182.8 

2523.5 

6NHV;8G 

Apr, 

30 

.     171.0 

2512. 

Dec. 

13 

172.3 

Dist.R.P 

Well  Nunber 

to  water 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

6N1BJ9A 

Dec. 

13 

167.5 

2505.5 

5NHW12A 

Dec. 

14 

177.2 

2541. 

6N11W12C 

Dec. 

15 

179.4 

2552. 

5N11W18A 

Dec. 

13 

a     216.5 

2557.7 

Dec. 

13 

b     210.9 

6NllVil8C 

Dec. 

13 

c 

2553.5 

5N11V;19A 

Jan. 

30 

230.5 

2583. 

Feb. 

19 

230.2 

Mar. 

25 

d     231.8 

May 

29 

233.7 

July 

27 

235.8 

Aug. 

20 

235.2 

Sep. 

25 

235.4 

Nov. 

30 

236.8 

Dec. 

13 

235.9 

6N1K2QA 

Dec. 

13 

223.8 

2581. 

6N11W20B 

Dec. 

13 

225.2 

2582. 

5N11V.'21A 

Dec. 

13 

214.2 

2570. 

5!>ar«'213 

Dec. 

13 

230.3 

2588.5 

5Hir,725A 

Nov. 

29 

98.4 

2563. 

5NirA'28B 

Nov. 

29 

95.5 

2625. 

6N11\V3EA 

Dec. 

13 

174.5 

2577.5 

a  Air  measurement. 

b  Corrected  air  gage  measurement. 

c  Dry  at  196  feet. 

d  Pumping  nearby. 

Measurements  from  Los  Angeles  Count:'  Flood  Control  District. 
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Dist.R.P 

Well  Number 

t 

0  water 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet,. 

5N11W33A 

Nov. 

29 

a 

136.  S 

2678. 

6iaiW33B 

Nov. 

29 

a 

123.0 

2583. 

5K121,V10A 

Dec. 

1 

ab 

2537. 

6i;i2iV25A 

Apr. 

30 

a 

280.3 

* 

Aug. 

9 

a 

284.3 

Sep. 

6 

a 

284.8 

Oct. 

2 

a 

285.1 

Nov. 

K 
Kj 

a 

285.2 

Dec. 

13 

a 

285.1 

siaa-wssA 

Nov. 

29 

a 

255.3 

2680.5 

5N13^?12A 
2507.5 

7N9W18A 
2490.5 

7N1GW;5G 
2397. 

7N10V;7A 
2397.5 

7iaOV/21A 

7i:iOTJ30A 
24S8. 

7Nia:siA 

2506. 


Dec.      1     a      239.8 

Apr.    21     ec   123.4 

Apr.    20  acd  108.0 
Dec.    15     a        75.1 

Apr.    20     ec     59.6 
Dec.    15     a        68.4 

See  page  106 

Dec.    15     a      155.7 

Dec.    15      a     172.3 


^A'ell  Number 

and 

R.P.   Elev. 


7N10W31B 

2503. 


Date 

1921 

May  ■  9 
Auer.  2 
Oct.   .  2 

1922 

Jan.   23 
May       1 
Aup.    30     e 
Oct.    21     e 

•  1923 


Dist.P.P. 
to  vjater 
surface, 
Feet 


1924 

Apr.  12 
July  10 
Oct.  27 
Nov.  14 

1925 


1926 


81.2 
82.5 
82.0 


21.2 
83.0 
85.1 
85.4 


May 

8' 

e 

84.1 

July 

12 

e 

85.9 

July 

14 

85.4 

Oct. 

8 

85.2 

Dec. 

12 

84.6 

83.7 
87.3 
85.7 
85.5 


Feb.   10 

«4.8 

May       6 

87.3 

June     9 

87.9 

July  17 

89.2 

Oct.     6 

89.4 

Oct.    30 

89.0 

Jan. 

4 

87.0 

Mar. 

16 

87.3 

May 

13 

89.9 

Sep. 

16 

94.8 

Oct. 

15     e 

93.9 

*  R.P.  elevation  8551  to  and  including  Au.tnist  9,  1944;  then  £553.2. 
a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

b  Dry  at  245+. feet.      , 

c  Measurement  by  United  States  Geological  Survey, 

d  Probably  pumped  recently. 

e  Pumping  nearby. 

Measurements  from  United  States  Geolof-lcal  Survey  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Vi/ell  Nvjnber 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet- 

19 

27 

1943 

7N10W31B 

Jen. 

17 

a       90.2 

7Nia':4B 

Jan.    30 

2.2 

Gont. 

May 

9 

ab     94.8 

2315. 

Feb.   19 

Flowing 

Oct. 

27 

a       96.1 

Mar.    26 
Apr.    30 

Flowing 
Flovsins 

.  1943 

May     29 

2.7 

June   25 

3.6 

Apr. 

21 

c     168.3 

. 

July  23 

4.2 

Dec. 

15 

168.7 

Aug'.    21 
Sep.   24 

5.5 
6.2 

7NllWeA 

Apr. 

20 

c        60.6 

Deo.      8 

3.3 

2383.4 

Dec. 

16 

60.4 

7N12',';4C 

Dec.      4 

10.3 

raiiwsB 

See 

page 

106 

2315. 

7N11W16A 

See 

page 

107 

7^2!/;  5  A 

See  page 

108 

7N11W19A 

See 

pasre 

107 

7m2v:5B 

See  page 

109 

7NHW23B 

D^c. 

14 

135.2 

7M12'/reA 

See  page 

109 

2439. 

7ia2i-;i0A 

Dec.      4 

d 

7NHW24A 

Dec. 

14 

109.7 

2327.5 

2433. 

7N12v'aOB 

See  page 

110 

7N11W27A 

Dec. 

13 

125.8 

2454. 

7N12'^;i5A 

See  pag-e 

110 

7N11W28A 

Dec. 

14 

114.9 

7N12vV15C 

Dec.      8 

32.8 

2444.2 

2348,5 

7N1 1.7863 

Apr. 

21 

c     108.5 

7I'J12'.'J15D 

See  page 

111 

2448.7 

Dec. 

14 

111.7 

7K12iV22B 

Dec.      8 

90.8 

7NirA'28C 

Dec. 

14 

121.9 

2405. 

2449. 

7^a2''J29A 

Dec.      4 

122.8 

WIHW28D 

See 

pace 

108 

2449. 

1921 

7NiaV4A 

Jan. 

30 

6.2 

2315. 

Feb. 

19 

6.4 

7N12y/32A 

Oct.      4 

a     116.1 

Mar. 

26 

6.8 

2486. 

Apr. 

30 

7.8 

1922 

May 

29 

8.4 

June 

25 

9.0 

Feb.      8 

a     115.3 

Dec. 

8 

9.6 

..  >'ay     21 
Oct.   25 

a     115.3 

a     116.6 

a  Lieasurenent  from  United  .States  Geological  Survey. 

b  Pumping  nearby, 

c  Measurement  by  United  States  Geological  Survey. 

d  Pluf^ed  at  3.5  feet. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted, 
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v/ell  Number 

and 
R.P.  Elev. 


7Ni21/.'S,2A 
Cont. 


Date 


1983 


Dist.R.P, 

to  wafer 

surface, 

Feet 


May     13 
July  11 

.  1924 


a 
a 


1943 


116.4- 
116.8 


Mar.   28  e  115.5 

July  16  a  117.8 

Oct.    22  a  118.5 

Nov.    15  a  118.4 

1925 


Feb. 

19 

a 

118.0 

May 

5 

a 

118.1 

June 

8 

a 

118.5 

Aug. 

12 

a 

118.4 

Oct. 

5 

a 

119.5 

Dec. 

29 

a 

119.2 

1926 

May  13  a  119.5 
Aug.  25  a  121.3 
Oct.  15  a  121.5 

1927 


Jan. 

20 

a 

120.8 

May 

9 

a 

121.5 

Oct. 

25 

a 

124.0 

7K12y:32B 

Apr. 

20 

b 

190.7 

ejO^*j  • 

7NlSVc34A 

Jan. 

30 

173.5 

2502.7 

Feb. 

19 

173.2 

Apr. 

20 

b 

173.2 

Apr. 

26 

172.9 

Apr. 

30 

172.5 

May 

29 

171.9 

June 

25 

173.4 

July 

22 

173.8 

Aur . 

21 

174.5 

Dist.R.P 

v.' ell  Number 

to  water 

and 

surface, 

R.P.  Flev. 

Date 
1943 

Feet' 

7Nia;v34A 

Sep. 

24 

175.1 

Cont. 

Nov. 

30 

175.8 

7N13VvfoA 

Apr. 

20 

b     109.5 

2433. 

Dec. 

5 

115.5 

7N131V11A  ■ 

Jan. 

30 

12.5 

2354. 

Feb. 

19 

11.8 

Mar. 

26 

11.2 

Apr. 

20 

b        10.8 

Apr. 

30 

11.5 

May 

28 

12.9 

June 

25 

12.5 

July 

23 

13.2 

Aug. 

29 

14.5 

Sep. 

24 

13.4 

Dec. 

1 

13.0 

7N13#11B 

Dec. 

6 

3.5 

2355. 

7K13^A'16A 

Dec. 

1 

37.5 

2376. 

7N13!AM7A 

Apr . 

20 

b     128.4 

2421.5 

Dec. 

1 

105.1 

7N1311'21A 

Dec. 

1 

58.2 

2355. 

7NK5Af21B 

Dec. 

1 

69.4 

2372. 

7N131V21C 

Dec. 

1 

66. 4 

2373. 

7N13^A'21D 

Dec. 

1 

68.4 

2373. 

7N131V27A 

Dec. 

1 

125.3 

2421. 

7N13'J34A 

Apr. 

20 

b     169.1 

2458. 

Dec. 

1 

177.8 

a  Me.asurer.i9nt  frcm  United  Staces  Geological  Survey. 
b  Me&sure.-nent  by  United  States  Geological  Survey. 

L'eesurer.ents  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  Distric-t  except  as 
noted. 
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Dist.R.P. 

.    . 

Dist.R.P. 

Well  Niamber 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Elev. 

Date     . 
1943 

Feet 

R.P.   Elev. 

Date 
1943 

Feet 

7N13W35A 

Dec. 

1 

159.4 

81I11W22C 

Dec.      8 

45.0 

2444. 

2321. 

7N14W10A 

Dec. 

1 

187.7 

8!T11W30B 

Dec.     8 

35.5 

2558. 

2330.2 

8N9Vi4B 

Dec. 

9 

23.8 

8IT11W33A 

See  page 

112 

2305.5 

8N12W4A 

See   page 

112 

8NgVv4E 

Dec. 

9 

12.1 

2294. 

e^RSMB 

See   page 

113 

sNgw-ffi 

Dec. 

9 

14.3 

8111  we  A 

Dec.      7 

11.5 

2298. 

2319.5 

8N9yJ4I 

Dec. 

9 

14.2 

8N12\V20A 

Dec.      4 

12.2 

2294. 

2319. 

8N9'A-5D 

May 

3 

12.2 

8N12"/20B 

Dec.      4 

7.2 

2304. 

June 

July 

25 
24 

11.5 
12.3 

2318. 

Aug. 

27 

13.6 

8N12"'21A 

Dec.      4 

3.8 

Sep. 

25 

14.1 

2306.3 

Dec. 

9 

13.9 

8lll?}n22A 

■June  25 

b 

8N9'A'5F 

Dec. 

9 

13.8 

2301.5 

Dec.      4 

c 

2298.8 

• 

8N12!''22B 

See  page 

113 

8N10VJ2A 

Feb. 

19 

7.2 

. 

2310. 

Dec. 

9 

8.3 

8NiaV22C 

See  page 

114 

8NiaV9A 

Apr. 

20 

a        22.0 

8N12^/;22D 

Dec .      8 

d 

2319. 

Dec. 

15 

24.2 

2301.5 

8N10W19A 

Dec. 

15 

49.8 

8N12'A'23A 

Dec.      e 

Flowing 

2342.5 

- 

2293. 

8Nir/.'20A 

See 

pa^e 

111 

8N12';:24A 
2310. 

Dec.      8 

1.1 

8N11W22A 

Dec. 

8 

43.2 

• 

2318. 

8N12!,^30A 

8Ki2';:30e. 

See  page 
See  page 

114 

115     . 

a  llfcasurement  by  United  States  Gsologlcal  Survey.     ■ 

b  Flowing  1  inch. 

c  Flowing  1^  inches. 

d  Flowing  2  tt  3  inches. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District, 
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Di 

St. R.P. 

Dist.R.P. 

Vfell  Number 

to 

water 

Weil  Number 

to  water 

and 

surface, 

and 

surface, 

R.P.  Slav.. 

Date 
1943 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1943 

Feet 

•.■J12V<32A 

See 

page 

115 

8N14fta2A 
2472. 

Dec. 

7 

115.5 

eN12l'f32B 

See 

page 

116 

8N14W12B 

Dec. 

15 

122.9 

8N12V;34A 

Dec. 

8 

a 

2482.5 

2315.4 

8N14W14A 

See  ] 

?sge 

117 

8N124\'34B 

Dec. 

8 

13.5 

2318. 

8N15'A[24A 
2566. 

Dec. 

1 

159.3 

8N13'.V2A 

Dec. 

6 

46.8 

2377.3 

8N15W36A 

See   ] 

page 

118 

8M13VJ7A 

Dec. 

6 

103.2 

8N16W5A 

Apr. 

30 

218.3 

2442. 

2901. 

May 
June 

28 
25 

211.8 
210.8 

3N13itv7B 

Dec. 

7 

b 

103. 

July 

23 

210.7 

2750. 

Aug. 
Sep. 

20 
24 

210.9 
211.2 

8N13W8A 

Dec, 

6 

98.9 

Dec. 

1 

211.8 

2442.3 

8N16W18A 

Apr. 

30 

101.7 

8N13W8B 

Apr. 

30 

93.0 

2995. 

May 

28 

95.2 

2437. 

Kay 

28 

93.5 

June 

25 

94.4 

June 

25 

94.8 

July 

23 

93.8 

July 

23 

95.8 

Aug. 

20 

93.4 

Aug. 

20 

95.2 

Sep. 

24 

92.8 

Sep. 

24 

97.0 

Dec. 

1 

92.3 

Dec. 

15 

96.8 

9Nia/J23A 

Dec. 

9 

Flowing 

!N13/'.'22A 

Dec. 

6 

58.6 

2290+ 

238S.5 

9NiaV21A 

Apr. 

20 

38.8 

BNIS-Z/SSA 

Dec. 

6 

51.8 

*2333+ 

Dec. 

7 

40.6 

2376. 

9N13Vi20A 

Jan. 

30 

51.5 

8N13^'33A 

See 

page 

116 

*2420+ 

Feb. 
Mar. 

19 
26 

61.7 
62.0 

8N14W2B 

Dec. 

7 

c 

128.0 

Apr. 

20 

d       65.0 

2494.5 

■ 

Apr. 
May 

30 
28 

62.4 

63.0 

QN1«J6A 

See 

pat'e 

117 

June 
July 

25 

23 

63.2 
53.5 

*R.P.  elevation  from  U'.S .G.S.  Q,uadtan,pfle  CbritoUr  interval,  100  te.€t. 

a  Obstruction;  dry  at  4.5  feet. 

b  Air  measurement;  doubtful. 

c  Pumping  nearby. 

d  Measurement  by  United  States  Geological  Survej-. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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V.'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1943 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1943 


Dist.R.P, 

to  water 

surface, 

Feet 


9N13W20A 

Aug. 

26 

63.8 

Cont. 

Sep. 

24 

64.0 

Dec. 

.15 

63.0 

9N13WS0B 

Dec. 

15 

63.0 

*243q+ 

9N13W35A 

See 

page 

118 

9N14W24A 

Aug. 

10 

98.9 

*2490_+ 

Dec. 

7 

99.1 

9N141V24B 

Aug. 

10 

102.2 

♦2490+. 

Dec. 

7 

98.4 

9K14!?:29A 

Jan. 

9 

176.6 

*2630+ 

Feb. 

19 

176.8 

Mar. 

26 

177.2 

Apr. 

30 

•  177.8 

May  ■ 

28 

179.1 

June 

25 

178.9 



July 

23 

178.2 

Aug. 

20 

177.5 

Sep. 

24 

177.0 

Dec. 

7 

177.2 

9N14iff22A 

Apr. 

30     a     180.6 

♦2620+ 

May 

?B     a     180.0 

*  R.P.  elevation  from  U.£.G-,S.  'Quadrangle  Contour 

a  Pumping. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control 


interval,  100  feet. 
District. 
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tlAP  11 


5N11W13A 


A.  K.  S'.VEET 


8827 


Location — In  southwest  quarter  of  northeast  quarter  of  Section  13,  100 
feet  north  of  Pear  Blossom  Highway,  50  feet  west  of  85th  Street  E. 

Reference  point — Top  of  tin  and  concrete  curb  around  casing,  2  feet  above 
iBTound. 

Elevation  of  reference  point — 2899,  from  U.S.G.S.  topog. • 


Use 


-Irrigation. 


Depth— 380  feet. 


Casing — 10  inches  to 
12  inches. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


Dr  C.'IS 


191.8 


lieasurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


5N11W13B 


MAP  11 
LITTLE  ROCK  IRRIGATION  DISTRICT 


8827A 


Location — In  northeast  quarter  of  southeast  quarter  of  Section  13,  50 

feet  south  of  Pear  Blossom  Highway,  2500  feet  east  of  82nd  Street,  F. 
Reference  point — 

Elevation  of  reference  point — 2913+_,  from  U.S  .G.S.  topo. 
Use —  Depth — 254  feet.  Casing — 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface. 
Feet 


1943 


Nov. 


211. 


a  Measurement  by  driller. 

Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District, 
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5N11W13C 


MAP   11 
LITTLE  ROCK  IRRIGATION  DISTRICT 


8817 


Location — In  northwest  quarter  of  southeast  quarter  of  Section  13,  100 

feet  east  of  82nd  Street j  E,  75  feet  south  of  Pear  Blossom  Highway. 
Reference  point — 

Elevation  of  reference  point — 2890,  fror.  U.S.G.S.  topog. 
Use —  .        Depth — 330  feet.         Casing — 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

"Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 
Dec.  16  a   178. + 


a  lleasurement  by  driller.  _  . 

Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


MAP  11 


6NiawlOA 


10178 


Location--In  southwest  quarter  of  southeast  quarter  of  Section  10,  45 
feet  north  of  Avenue  0,  75  feet  east  of  115th  Street,  E.,  produced.- 
Reference  point--Top  of  casing,  2  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point — 2514,  from  U.S.G.S.  topog. 
Use— Not  used.         Dc-pth--169  feet  on  9/23/43.   Casing- 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


1943 


Sep.  23 
Dec.  15 


68.5 
67.6 


Measurements  from  Lcs  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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¥AV  11 


71\T10W21A 


10151 


Location — In  northeast  quarter  of  northeast  quarter  of  Section  21,  40 
feet  west  of  pole  line  alonc'  west  side  of  110th  Street  ?.,  1300  feet 
south  of  Avenue  "J",  five  feet  north  of  dirt  road. 

Reference  point — Top  of  casing  at  sround. 

Elevation  of  reference  point — 2465,  froir  U.S.G.S.  topog. 


Use — Not  used. 


Depth-- 


Casinf?--12  inches, 


Date 
1943 


Dist.R.P, 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


De  c .  15 


131.8 


i,'easurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


7K11W3B 


M-AP  11 
BRONSON 


11339 


Location — In  southwest  quarter  of  southeast  quarter  of  Section  8,  175 

feet  north  of  Avenue  I,  S500  feet  west  of  40th  Street  F. 
Reference  point — Top  of  wood  cribbing  at  ground. 
Elevation  of  reference,  point — 2385+  from  U.S.G.S.  topog. 
Use —  .    pepth — 5^85+  feet.      Caning — 12  inches, 


Date 
1943 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist .R  .P . 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Feb. 
D°c. 


19 
16 


21+ 


a  Viater  in  pit.       '  •  / 

Keasurernents  from  Los  Angeles -County  Flood  Control  District. 
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IIAP  11 

7N11W15A  11359 

Locetion--Iii  northwest  q.uarter  of  northPBSt  quarter  of  Section  16,  275 

feet  south  of  Avenue  I,  1850  feet  west  of  50th  Street  E. 
Reference  point — Top  of  iron  clamp,  0,5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point — 2392,  from  U.S.G.S.  topog. 
Use — Domestic.  Depth —  Casing — 


Dist.R.P.                Dist.R.P.  Dist.R.P. 

to  water                to  water  to  water 

surface,                 surface,  surface. 

Date       Feet  Date       Feet  Date       Feet 

1943 

Dec.   6 82.7 

Measurement  from  Los  Anpeles  County  Flood  Control  District. 


MAP  11 
7N11W19A  10002 

Location — In  southwest  quarter  of  southwest  quarter  of  Section  19,  300 
feet  north  of  Avenue  K,  25  feet  east  of  20th  Street,  E. 

Reference  point — Top  of  concrete  floor,  or  hole  in  nump  base  0.2  foot 
above  ground. 

Elevation  of  reference  point--2430,  from  U.S.O.S.  topog. 

Use --Irrigation.  Depth —  Casing — 


Dist.R.P.                Dist.R.P.  Dist.R.P. 

to  water                 to  water  to  water 

surface,                 surface,  surface, 

D&te       Feet           Dote       Feet  Date       Feet 

1943                                .  ■   . 

Dec.  14      112.5 

Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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MAP  11 
7N11W28D  MRS.  LFSHIN  .    10042 

Location — In  southwest  quarter  of  northwest  quarter  of  Section  28,  25  feet 

east  of  40th  Street  E. ,  0.3  mile  south  of  Avpnue  K. 
Reference  point--Top  of  measuremen.t  pipe,  south  side  of  concrete  base  for 

pxomp  0.2  foot  belov;  top.  of  concrete  base  and  0.8  foot  above  isrouncl. 
Elevation  of  reference  point — 2440.8,  from  U.S.G.S.  topog. 
Use--Irrigation.  Depth —  Casine--- 


Dist.R.P.  Dist.R.P.  Dist.R.P. 

to  water      .  ,         to  water  to  water 

surface,  surface,  surface. 

Date      Feet  Date      Feet  Date      Feet 

1943 

Doc.  14 112.8 "' 

Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


MAP  11 

TO12W6A  11197 

Location — In  northwest  quarter  of  southwest  quarter  of  Section  5,  100 

feet  east  of- 40th  Street  W.  produced,.  2200  feet  north  of  Avenue  H. 
Rpference  point — Top  of  casing  at  ground. 
Elevation  of  reference  point — 2329,  fromU.S.O.S.  topog. 
Use— Not  used.  Depth—  Casing— 


Dist.R.P.                Dist.R.P.       _  Dist.R.P. 

to  vjster                 to  water     -  •  •  —  ■  ^^   water 

surface,                 surface,     ,  .  .  surface, 

Date      Feet           Date      Feet          Date  Feet 

1943 

Dec.  6 12.4 

Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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MAP  11 


7N12W6B 


11196 


Iiocation — In  northwest  quarter  of  northv'est  quarter  of  Section  6,  50  feet 
east  of  40th  Street  'K.,    4300  feet  north  of  Avenue  K,  250  feet  south  of 
dirt  road. 

Reference  point — Top  of  casing,  at  ground. 

Elevation  of  reference  point--2330,  from  U.S.G.S.  topog. 

Use — l^ot   used.  .  Depth —  Casing — 6  inches. 


Date 
1943 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
Feet    I 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Dec. 


14.2 


Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


MAP  11 


7N12Vf8A 


11218 


Location — In  northwest  quarter  of  northwest  quarter  of  Section  8,  900 

feet  south  of  Avenue  H,  300  feet  east  of  30th  Street  W.  produced. 
Reference  point — Top  of  casinf?,  1  foot  above  around. 
Elevation  of  reference  point — 2317,  from  U.S.G.S.  topog. 
Use--Not  used.  Depth —  Casing — 4  inches. 


Date 
1943 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface. 
Feet  , 


Dec, 


3.2 


Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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l!A?  11 


7N121/aOB 


AKT^OPE  VALLEY  LATJ^DRY 


11259A 


Location — In  southeast  quarter  of  southviest  quarter  of  Section  10,  250 
feet  north  of  Avenue  I,  950+_  feet  west  of  property  line  Sierra  High- 
way. Rear  of  #318  •//.  Avenue  I. 

Reference  point — ^Hole  in  east  side  of  pump  housing,  0.6  foot  above  con- 
crete floor,  0.6  foot  above,  ground. 

Elevation  of  refereni3e  point — 2357.5,  from  U.S.G.S.  topog. 

Use — Laundry.  Depth — 503  feet.      Casing — 8"  OD  -  250  feet. 

6"  OD  -  253  feet. 


Date 
1943 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P, 

to  water 

surface. 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Dec.   8 


24.0 


Ivlef surement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


l^ff  11 
7N12W15A    LOS  AIJGELES  COUMTY  V/ATER  DISTRICT  NO.  4 


9950 


Location — In  southeast  quarter  of  northwest  quarter  of  Section  15,  160 
feet  west  of  Cedar  Avenue,  250  feet  south  of  West  10th  Street,  Lancas- 
ter. 

Reference  point — Hole  in  north  side  of  pump  base,  0.3  foot  above  concrete 
floor,  1  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  Doint — 2356,  from  U.S.C.S.  topog. 

Use —  Depth — 50?  feet.  Casin? — 

Other  numbers — Owner's  Plant  No.  1 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface. 


Feet 


1943 


Feb.  19  a 
Feb,  19  b 


45+ 

39.0 


a  Pumping. 

b  Idle  12  minutes. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District, 


Ill 


VAV  11 


7N121«,'15D       LOS  ANGELFS  COUNTY  ?'ATER  DISTRICT  NO.   4 


9950 


Location — In  southeast  quarter  of  northvest  quarter  of  Section  15,  53 
feet  east  of  Cats  Street,  S50  feet  south  of  10th  Street,  Lancaster. 
Reference  point — Top  of  casin?,  0.5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point--2355.5,  fron  U.S.G.S.  topog. 
Use— Not  used.   ,   Depth--599.75  feet.      Casing— 15  inches,  244  feet; 

12  inches,  372  feet. 


Date 


Dist.R.P, 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Eeet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 

Feet 


1943 

Sep.  23 
Dec.   8 


56.9 
47.1 


Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


HAP  11 


8N11W20A 


11333 


Location — In  northeast  quarter  of  southvest  quarter  of  Section  20,  1400 

feet  north  of  Avenue  E,  2100  feet  east  of  30th  Street,  F.,  extended. 
Reterence  point--Top  of  concrete  pit  at  fround. 
Elevation  of  reference  point — 2315,  from  U.S.G.S,  topoP'. 

Use —  De-pth--  Pit — 9  feet  diameter. 

Casing — 12  inches. 


Date 
1943 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface. 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Dec.   8 


27.1 


Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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IIA?  11 
eNllW33A  11355 

Location — In  southeast  quarter  of  southeast  quarter  of  Section  33,  150 
feet  north  of  Avenue  G,  200  feet  west  of '  50th  Street  E. 

Reference  point — Hole  in  pump  base,  northeast  side,  0.6- foot  above 
frround.  .... 

Elevation  of  reference  point — 2354,  from  U.S. G-.S.  topog. 

Use--Irrigation.  Depth--.  ,,   Caslns;—  


Dist.R.P.                Dist.R.P.  Dist.R.P. 

to  water                to  water  to  water 

surface,                 surface,  surface. 

Date      Feet  Date      Feet  Date      Feet 

1943 

i 

T)'-o.      8     '  66.5 ^ ,_: 

Llsasurement  from  Los  Aneeles  County  Flood  Control  District. 


IvIAP   11 

8N12W4A  Sm  CAPLIN  12547 

Location — In  northwest  quarter  of   northeast   quarter  of  Section  4,    33rf 

feet  east  of  Sierra  Highway,    200  feet  'south  of  Avenue  A. 
Reference  point— :Top  of  pit  at  ground. 

Elevation  of  reference  point — 2309,    from  U.S. G.S.    topog. 
Use — Domestic.  ...  Depth — 450  feet.  Casing — 8  inches. 

5.5  feet.  Pit— 5'    x  5'  .■ 


Dist.R.P.  Dist.R.P.  Dist.R.P. 

.  .        to  v.;ater  to  water  to  water 

surface,  surface,  surface, 

.  Date      Feet  Date      Feet  Date      Feet 

1943 

Jan .   9  a &^_5 

a  Estimated  by  owner,  ,  .  ,  ....... 

Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District, 
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MAP  11 


8Niafi4B 


12548 


LocatiOA — In  southvest  quarter  of  northeast  quarter  of  Section  4,  8.00 

feet  west  of  Sierra  Highway,  0.5  mile  south  of .  Avenue  A. 
Reference  point — Top  of  casing,  0.7  foot  ab.ove  ground. 
Elevation  of  reference  point— 2307.7,  from,  U.S. G.S.  topog. 
Use — Not  used.   ,         .  Depth--  Casing — 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.H.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
Feet 


1943 


Jan. 
Dec. 


10 

7 


1.6 

5.0 


Measurements  from  Los  Ans:eles  County  Flood  Control  District. 


MAP  11 


8N12i:22E 


11253 


Location — In  northwest  quarter  of  southwest  quarter  of  Section  22,  0.55 
mile  south  of  Avenue  D,  measured  alonp-  Sinrra  Way,  200  feet  west  of 
Sierra  V<'ay. 

Reference  point — Top  of  plug  in  casing  at  ground. 

Elevation  of  reference  point — 2302,  from  U.S. G.S.  topog. 

Use — ^Not  used...  Depth —  Casing--6  inches. 


Date 


Dist.-R.P. 

to  wffter 

surface. 

Feet 


Date 


.Dist.R.P, 
to  water 
surface, 
Feet  ' 


Date 


Dist.R.P. 
to  v.'&ter 
surface. 

Feet 


1943 


Jan. 
•Dec. 


10 
4 


a 
b 


a  Flowinf?;  estimated  2  to  3  inches. 

b  Flowing^  estimated  l/2  inch. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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MAP  11 

8N12V/22C  112  53A 

Location--In  northwest  quarter  of  southv^est  quarter  of  Section  22,  0,55 
mile  south  of  Avenue  D,  measured  alonp  Sierra  Way,  125+_  feet  east  of 
railroad  right  of  way  fence. 

Reference  point- — Top  of  casinfr,  1  foot  atove  ground. 

Elevation  of  reference  point--2301,  froK  U.S.G.S.  topog. 

Use — Stock.  Depth —  Casing — 6  inches.- 


Dist.R.P,  Dist.R.P.  Dist.R.P. 

to  water  to  water  to  water 

surface,  surface,  surface, 

Date      Feet  Date      Feet  Date      Feet 

1943 

■Jan.  10  a  '      ■      ■    '  ■ 

I>k;_j__  J ^ . 

a  Flowing  2  to  3  inches. 
0  Flowing  1/2  to  1  inch, 
Meesurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


VJF   11 
8N12W30A  .  ■  11214 

Location — In  southeast  quarter  of  northeast  quarter  of  Section  30,  3050 
feet  north  of  Avenue  F,  1100  feet  vest  of  30th  Street  W.,  100  feet  east, 
350  feet  north  of  dirt  road  intersection. 

Rt-ference  point — Top  of  casinfr,  0.5  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point — 2322,5,  from  U.S.G.S.  topog. 

Use — Not  used.  Depth--  Casing — 6  inches. 

Dist.R.P.  Dist.R.P.  Dist.R.P. 

to  water  to  water  to  water 

surface,  surface,  surface, 

Date      Feet  Date      Feet  Date      Feet 

■■■-■-.         ...  a 

1943 
Dec.   4        8.5 


Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District, 
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I'AP  11 


SNiaVZOB 


11205 


Location — In  southwest  quarter  of  southeast  quarter  of  Section  30,  ?00 
feet  north  of  Avenue  F,  2,340  feet  west  of  30th  Street  W.,  300+  feet 
east  of  north-south  center -line  of  Section. 

Reference  point — Top  of  casing,  1  foot  above  grnuncl. 

Elevation  of  reference  point--2324,  from  U.S  .Cr.S.  topop. 

Use--Not  used.  Depth--  Casina: — 6  inches. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


1943 


Dec. 


9.5 


Measurement  from  Los  Angeles  County  "'lood  Control  District. 


tlAP  11 


8Niaiv32A 


11215 


Location — In  northwest  quarter  of  northwest  quarter  of  Section  32,  120 

feet  east  of  30th  Street  l^'.,  600  feet  south  of  Avenup  F. 
Roference  point — Top  of  casins,  0.5  foot  above  sround. 
Elevation  of  reference  noint — 2319.5,  from  U.S.G.S.  topof. 
Use —  -Depth--  Casina; — 6  inches, 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Fept 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P, 

to  water 

surface, 

Fof-t 


1943 


Dec. 


6.0 


Measurement  from  Los  Angeles  County  ""loo'3  Control  District, 
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MAP  11 
8N12W32B  11215A 

Location — In  northwest  quarter  of  southwest  quarter  of  Section  32, 
85  feet  east  of  20th  Street  Vi.,  2700  feet  south  of  Avenue  F,  35  feet 
south  of  east-west  center. line  of  section. 

Reference  point — Top  of  torn  casing  0.3  foot  below  ground. 

Elevation  of  reference  point-72318,  from  U.S.G.S.  topog. 

Use — Not  used.  Depth —  Casing — 


.  .  .       Dist.R.P.  .  Dist.R.P.  .  .        Dist.R.P. 

to  water  to  water  to  water 

surface,  surface,  surface, 

Date      Feet  Date      Feet  Date      Feet 

1943 

pfc.   4 4^0 

Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


MAP  11 
8N13W33A  11135 

Location — In  southwest  quarter  of  southeast  quarter  of  Section  33,  50 
feet  north  of  Avenue  G,  75  feet  east  of  75th  Street,  W. 

Reference  r)oint--Top  of  2"  x  12"  cribbing  at  floor  of  pumphouse  at 
ground.  ... 

Elevation  of  reference  point — 2387,  from  U.S.G-.S.  topog. 

Use — ^Not  used.  Depth —  Casing — 


Dist.R.P.  Dist.R.P.  Dist.R.P. 

to  water  ,  to  water  to  water 

surface,        •        surface,  surface, 

Date      Feet  Date      Feet  Date      Feet 

1943 


Jan.  10      .  20. -7 
Dec.   5       20.1 


Meapuremente  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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MP  11 


8N14W6A 


12308 


Location — In  northeast  quarter  of  northeast  quarter  of  Section  5,  25  feet 

south  of  Avenue  A,  800  feet  v'est  of  150th  Street  W. 
Reference  point — Top  of  casing  6  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point — 2596,  from  U.S.G.S.  topog. 
Use — ^Not  used.  Depth — 86  feet.        Casing — 10  inches. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  vjater 

vsurface, 

Feet 


1943 


Jan. 


a  Dry  at  86  feet. 

Measurement  from  Los  Ans:eles  County  Flood  Control  District. 


IIAP  11 


8N1^V14A 


11072 


Location — In  southeast  quarter  of  southeast  quarter  of  Section  14,  one- 
fourth  mile  west  of  110th  Street,  W.,  and  400  feet  north  of  Avenue  D. 
Reference  point — Top  of  cesinr,    1  foot  abovn  ground. 
Elevation  of  reference  point — 2495,  from  U.S. G.S.  topofi'. 
Use — Not  used.  Depth —  Casing — 16  inches. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface, 
Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


1943 


Jan. 
Dec. 


10 
7 


148.9 
150.8 


Measurements  from  Los  Anseles  County  Flood  Control  District. 
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8N15W36A 


MAP   11 
FAIRJ.10I-rT  SCEOOL 


10976 


Location — In  northwest  quarter  of  southwest  quarter  of  Section  36,  300 
feet  west  of  Highway  No.  156,  300  feet  south  of  Highway  No.  138  (Avenue 
F8). 

Reference  point — Top  of  2  inch  plank,  0.15  foot  above  concrete  block,  1 
foot  above  concrete  slab  and  .ground. 

Elevation  of  reference  point — 2786.5,  from  U.S. G.S.  topog. 

Use — Domestic.  Depth — 266  feet.  Casing — 

Other  numbers — U.S. G.S.  No.  8-15-36M1. 


Date 


1943 


F-b. 
Dec. 


18 
1 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


81.6 

86.3 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District, 


9N13'//35A 


MAP  11 
DR.   P.   D.    GASKILL 


12467 


Location — In  southwest  quarter  of  soTithvj.est  quarter  of  Section  35,  50 

feet  north  of  Avenue  A,  0,25  mile  Rast  of  60th  Street,  W. 
Reference  point — ^Pump  base,  0.1  foot  above  ground. 
"Elevation  of  reference  point— 2378.1,  from  U.S. G.S.  topo(?. 
Up€: — Irrigation.  Depth —  Casing' — 


Date 


1943 


Dec. 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


43.5 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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PRECIPITATION  RFCORDS 
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I.!ONTHLY  .PRECI'.^ITATION  .RECORDS 
FROI.I  U.  S.  VvTATHTlR  smsAU 


■Precitjitation       in       Inches 


Season 

and 

413 

2755 

3290 

4142 

4832 

Month 

Lo'ng  Beach 

Lo?  Anseles 

Claremont 

Sierra  I'adre 

Saa  T^ernando 

1942-43 

July 

0.00 

0.00 

T 

0.00 

0.00 

Aug. 

•  0.01 

■     0.23 

0.73 

0.55 

0.51 

Sep. 

0.00 

T 

-     0.00 

0.00 

0.00 

Oct. 

•  0.45 

0.58 

0.83 

1.55 

1.55 

Nov. 

0.18 

0.24 

■      0.33 

0.58 

0.40 

Dec. 

•  1.44 

1.01 

1.38 

1.81 

1.46 

Jan. 

•  5.79 

7.98 

12.43 

23.67 

12.28 

Feb. 

2.75 

3.07 

4.59 

6.47 

3.52 

Mar. 

2.00* 

4.55 

4.50 

4.43 

4.77 

Apr. 

.69 

0.50 

•      1.25 

2.09 

1.53 

May 

T 

T 

0.00 

T 

0.07 

June 

0.00 

■      0.01 

o.oc 

0.22 

0.05 

TOTAL 

14.32 

18.17 

•    25.04 

41.37 

26.34 

• 

18826 

•    14552' 

•      15933 

17023 

17417 

San  Bernar- 

Safita Ana 

Corona 

-   Riverside 

Beaumont 

dino    (near) 

1942-43 

•    • 

July 

■    -0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Aug. 

'0.15     • 

0.05 

0.11 

1.35 

0.21 

Sep. 

•0.00     • 

0.00 

0.00 

— 

0.00 

Oct. 

'0.71 

0.50 

0.39 

0.73 

0.71 

Nov. 

■    "0.30     • 

0.08 

0.30 

0.51 

0.55 

Dec. 

•1.08 

1.10 

.74 

1.83 

1.56 

Jan. 

8 .  25     • 

10.55 

5.22 

7.93 

9.76 

Feb. 

3.34 

3.43 

2. 82 

4.50 

5.46 

Mar. 

3.20 

3.20 

3.97 

5.38 

6.07 

Apr. 

.95     ■ 

.55 

1.57 

1.55 

3.04 

May 

T       • 

.07 

0.00 

0.00 

0.00 

June 

T 

0.00 

0.04 

0.00 

0.07 

TOTAL 

•    17.98 

19.53 

15.16 

23.79     ' 

27.53 

*  Record  incomplete. 

T  -  Less  than '0.01  inch. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON   1942-43 


(Season 

-  J"uly  1  to  June 

30) 

Map 

Eleva- 

Precipitation 

Station 

Index 
0-6 

tion 
125 

in  inchep 

Souri 
L.A. 

ce  of  Information 

185 

11.56* 

Co.  F.C.D. 

212 

N-7 

1235 

16.59 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

327 

P-9 

10 

10.52* 

U.S.W.B.    (Sen  Pe:^ro) 

331 

N-9 

30 

15.49 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

401 

N-10 

40 

12.59 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

403 

0-10 

30 

13.79 

L.A., 

Co.   F.C.D, 

403A 

0-10 

30 

11.34 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

413 

0-10 

40 

14.56* 

U.S.W.B.    (Lon?^  Beach) 

452 

N-11 

15 

14.82 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

453 

0-11 

15 

12.40 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

485 

0-12 

?5 

12.81 

0.   C( 

D.   F.C.D. 

587 

P-14 

15 

13.58 

0.   C( 

3.   F.C.D. 

596 

0-14 

25 

13.50 

0.    Co.   E.C.D. 

598 

P-14 

15 

12.87* 

0.   C( 

D.   F.C.D. 

715' 

M-7 

50 

1.^  .73 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

754 

M-8 

75 

14.56 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

794 

M-8 

55 

14.56 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

864 

M-10 

195 

14.35 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

985 

M-12 

45 

15.98 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1014 

M-12 

50 

15.38 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1030 

L-13 

85 

16.79 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1081 

L-14 

90 

17.55* 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1099 

N-14 

50 

15.13* 

0.    Co.  F.C.D. 

1103 

L-14 

75 

15.69* 

0.   Co.   F.C.D. 

1137 

M-15 

105 

15.53 

0.   C( 

3.  F.C.D. 

1166  • 

M-15 

135 

15.89 

0.   C( 

3.   F.C.D. 

1187 

M-16 

155 

16.31 

0.    Co.   F.C.D. 

1199 

N-16 

140 

16.31 

0.   C( 

D.   F.C.D. 

1241 

1-5 

10 

14.89 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1288 

K-6 

135 

13.65 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1343 

.      J-7 

120 

15.17 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1395 

J -8 

235 

15.87 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

1409 

L-9 

65 

14.08 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

1475 

K-10 

110 

16 .  58 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

1482 

J-10 

165 

18.59* 

L.A. 

Co.'  F.C.D. 

1502 

J-10 

145 

18.51 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1546 

K-11 

105 

17.10 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1552 

J-11 

140 

18.95 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1565 

K-12  ■ 

120 

18.09 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

1604 

J- 12  * 

140 

17.36 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1561 

J- 13 

355 

19.30 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1564 

J-13 

215 

20.51 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1700 

1-14. 

850 

22.96 

L.A. 

Go.   F.C.D. 

1706 

K-14 

250 

1;.74* 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1750 

1-15 

465 

22.09* 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

1757 

K-15 

285 

20.02 

0.   Co.   F.C.D. 

1768 

K-15 

290 

16.74* 

0.    Co.   F.C.D. 

1774 

J-15 

635 

22,68 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 


PRECIPITATION  PgCOPPS  FOR  SEASON  194g-45 
(Season-  -  July  1   to  June   30) 


Map 

Eleva- 

Precipitation 

Station 

Index 
K-16 

tion 
475 

in  inches 

Source  of  Information 
0.   Go.   F.C.D. 

1786 

17.85 

1853 

J-17 

710 

25.74 

L.A.   Co.   F.C.D. 

1862 

J-17 

765 

25.04 

L.A.   Co.   F.C.D. 

1901 

1-18 

975 

27.01 

0.   Co.   F.C.D. 

1905 

K-18 

■850 

22.56 

0.    Co.   F.C.D. 

1933 

J-19 

1150 

22.14 

0.   Co.   F.C.D. 

2401 

G-3 

745 

34.02 

L.A.   Co.   F.C.D. 

2443 

•    -H-3  • 

500 

25.14* 

L.A.   Co.   F.C.D. 

2508A 

1-5 

88 

16.64* 

U.S.W.B.    (Si.nta  Monica 

) 

2511 

G-5 

■  1025 

28.17* 

L.A.   Co.   F.C.D. 

2544 

H-5 

■    340 

19.65 

L.A.   Go.  F.C.D. 

2551 

■      0-5 

540 

22.78 

L.A.    Co.   F.C.D. 

2555 

K-5   ■ 

230 

18.55 

L.A.    Co.   F.C.D. 

2592 

■      H-S   ' 

255 

19.72 

L.A.   Co.   F.C.D. 

2607 

•      1-7 

100 

15.85 

L.A.   Co.  F.C.D. 

2543 

■H-7 

175 

18.59 

L.A.   Co.   F.C.D. 

2686 

E-8 

•    200 

17.52 

L.A.   Go.   F.C.D. 

2754 

H-9 

285 

20.28 

L.A.  Co.   F.C.D. 

2755 

■K-9 

260 

19.73 

U.S.VI.B. 

2870 

G-12 

485 

29.98 

L.A.   Co.   F.C.D. 

2875 

E-^12 

■    375 

20.35 

L.A.   Co.   F.C.D. 

2915 

H-12- 

320 

21.84 

L.A.   Co.   F.C.D. 

2928 

•      I-l? 

■    195 

19.89 

L.A.   Co.   F.C.D. 

2962 

G-13- 

285 

21.76 

L.A.   Co.  F.C.D. 

3009 

1-14' 

•    '    500 

26.35 

L.A.   Co.  F.C.D. 

3041 

G-15 

■   380 

23.43 

L.A.   Co.   F.C.D. 

•   3053 

H-15  • 

330 

23.19 

L.A.    Co.  F.C.D. 

3079 

1-15 

•   375 

21.09 

L.A.   Co.  F.C.D. 

3094 

E-16 

■  470 

22.08 

L.A.   Co.  F.C.D. 

3121 

•    'G-ie 

575 

24.41 

X.A.-Co.   F.G.D. 

3123 

■E-16 

630 

24.72 

L.A.    Co.   F.C.D. 

3149A 

1-17 

530 

23.33 

L.A.   Co.   F.C.D. 

3155 

H-17 

•  770 

23.07 

L.A.   Co.   F.C.D. 

3160 

G-17 

'  805 

28.21* 

L.A.   Co.  F.C.D. 

3186 

■    H-18 

■  6'85 

23.31 

L.A.   Co.   F.C.D. 

3190 

G-18  • 

1030 

24.06 

L.A.   Co.   F.C.D. 

3223 

■    E-18 

■  840 

2"5.28 

U.S.W.B.    (Pomona) 

3244 

•    B-19  ■ 

■  8-60 

24.62 

L.A.    Co.   F.C.D. 

3256 

•     1-19  • 

780 

24.89 

L.A.   Co.   F.C.D. 

3280 

•    G-19 

1165 

26.81 

L.A.   Co.   F.C.D. 

3290 

G-20  • 

1195 

25.15 

U.S.W.B.    (Claremont) 

3596 

F-3 

1520 

34.52 

L.A.   Co.   F.C.D. 

3602 

E-3 

•  875 

21.91 

L.A.   Co.   F.C.D. 

3618 

G-3 

•990 

31.83 

L.A.   Co.   F.C.D. 

**3673 

F-4 

815 

27.05 

L.A.   Co,   "f.C.D. 

3685 

-     F-4 

1000 

22.56 

L.A.  Co.   F.C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  vjith  nearby  stations. 
**  Incorrectly  shown  on  map  as  3753. 
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PRECIPITA'nOM  RFCORPg   FOR  SEASON  1948-43 
(Season  -  July  1  to  June   30^ 


Map 

Eleva- 

Precipitation 

Station 

Index 
F-5 

tion 

,     1400 

in  inches 

Source  o 
L.A.   Co. 

f  Information 

3706 

21.54 

F.C.D, 

3742 

E-5  ■  , 

695 

24.95 

L.A. 

D. 

of  Vv'.   and  P. 

3749 

G-5 

.  725 

27.40 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3786 

F-6 

1175 

2.9 .  12 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3810 

E-7  . 

730 

21.34 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3834 

F-7  , 

,       595 

23.23 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

364eA 

Q-7    . 

■     1125 

24.16* 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3858 

F-8 

.  750 

■  .21.03 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3891 

E-8     . 

6.20 

28 .  29 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3^94 

F-8 

470 

23.52 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3897 

F-8     . 

10,25 

2.3.03 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3206 

.    F-8 

14.00 

26.91 

L.A. 

Co, 

F.C.D. 

3307 

F-8     . 

14.00 

25.24 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3917 

,     G-9     . 

.  7J50 

22.25 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3921A 

,    E-9     , 

1300 

28.44 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3934 

F-9 

520 

25.01 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3939 

G-9 

,  455 

2D. 71 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

3993 

E-10  . 

,  B.75 

33.28 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4001 

E-10 

,    1335 

■37.59 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4010 

E-10  . 

1155 

38.19 

L.A. 

Co. 

F.G.D. 

4023 

e-;li 

.1040 

37.24 

L.;A. 

Co. 

F.C.D. 

4028 

G-11 

620 

2.9.26 

L  '.A . 

Co. 

F.C.D. 

4048 

G-11  . 

,  690 

3.0.03 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4050 

.    E-11  . 

1350 

37.47 

TJ.S.Vv.B. 

(Altadena) 

4061 

.    E-11  . 

1125 

37.78 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4073 

F-12 

.  985 

36.08 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4076 

F-12 

750 

3.3.08 

L.A. 

Co, 

F.C.D. 

4087 

F-12 

.  6.70 

31.66 

L.A. 

Co. 

FvC-.D. 

4092 

p-12 

1055 

•38,81 

L.A. 

Ow  • 

F-.C.D. 

4109 

G-12 

435 

25.39 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4110 

E-12 

2515 

■49.52 

L.A. 

Co, 

F.C.D. 

4135 

F-13 

630 

■   33.94 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4137 

F-13 

4.90 

28.91 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4142A 

.    P-13 

11.20 

46,57* 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4152 

.    E-13 

iibo 

4.6.15 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4153 

.    E-13  . 

,  9.85 

44.00 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4154 

F-13 

'  660 

36.55* 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4163 

.    F-13 

700 

39.  S3 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4164 

,    F-13 

.  610 

34.20 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4171 

.    £-14 

1725 

48.11* 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

417U 

E-14 

.    1440 

49.24^ 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4194A 

F-14  . 

.  595 

32.95 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4195 

.     F-14  . 

,  6.00 

31.68 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4211 

E-14  , 

1800 

53.30 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4212 

E-14  . 

1375 

42.79 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4230 

■E-15  . 

£725 

58 . 00* 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  W^.GORDS  FOR  SEASON  1942-43 


(Season 

-  July  1  to  June 

30) 

Map 

Eleva- 

Precipitation 

Station 

Index 
S-15 

tion 
2300 

in  inches 

Sour 

L.A. 

ce   0 
Co. 

f  Information 

4231 

53.74 

F.C.D. 

4285 

F-16 

675 

30.93 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4293 

E-16 

800  . 

34.07 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4294 

F-16 

750 

34.52* 

U.S.W.B. 
Pov^'er  ^ 

(San  Gabriel 
^louse) 

4296 

F-16 

500  , 

?9.11 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4296A 

F-16 

505 

29.52 

U.S.W.B. 

(Azusa) 

4306 

F-16 

615 

27.98 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4309 

G-16 

545 

23.57 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4315 

F-16 

865 

32.21 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4331 

•E-16 

'     1210 

42.76 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4336 

F-17 

■    785 

29.10 

L.A. 

Co. 

F.C.D.      . 

4346 

■F-17 

820 

30  .-30 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4354 

F-17 

1200 

33.11 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4383 

E-ie 

1575 

39.67 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4386 

F-17 

965 

27;11 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4398 

G-18 

1000 

29.75 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4399 

G-18 

960 

28.84 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4407 

■F-18 

1110 

32; 12* 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4424 

■F-18 

1350 

37.72 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4433 

E-18 

■      1500 

37.58 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4439 

G-ie 

1055 

25.11* 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4444 

F-19 

1680 

35.24 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4457 

■F-19 

1435 

29.05 

L.A. 

Co. 

^.C.D. 

4487 

F-19 

1405 

28'.  16* 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4505 

F-20 

1755 

35'.  69 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4517 

0-20 

1525 

30.09 

L.A. 

Co, 

F.C.D. 

4522 

E-2D 

2500 

43-.  18 

U.S.W.B. 
Antoni 

(Mouth  of  San 
0  Canyon) 

4545 

F-21 

1785 

36.07 

U.S.i 

I'l.B. 

(Upland) 

4566 

F-21 

1605 

32.21 

Liberty 

Groves  Operating 

Corporation 

4583 

F-21 

■  2200 

39.15 

J.  S 

.    Insralls 

4658 

.     D-2 

■     930 

22.91 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4687 

D-2 

'     900 

ri.i3 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4694 

C-2 

965 

24.98 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4747 

D-4 

900 

23.45 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4811 

d-5 

1150 

27.10 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4832 

C-5 

950 

25.34 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4837 

fi-5 

815 

24.47 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4864 

C-6 

945 

21.05* 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4894 

C-6 

955 

25.58 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4922 

C-7 

1100 

22.94* 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4934 

C-7 

1060 

25.54 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

4946 

D-7 

1000 

23.80 

L.A. 

Co. 

F.C.D. 

5065 

-   D-10 

2225 

45.00 

U.S. 

W.B. 

(La  Crescenta) 

*  Partially  estimated  by  cor.parison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  TOR  SE/iSON   1942-45 
(Season  -  July  1  to  June   30) 


Map 

Eleva- 

Precipitation 

Station 

Index 

D-10 

tion 
2525 

■  in  inches 

Source  of  Information 

5076 

44.94 

L.A.    Cu .   F.C.D. 

5109 

E-10 

1280 

40.43 

L.A.   Co.  F.C.D. 

5115 

D-11 

1820 

45.27* 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5127 

D-11    . 

1490 

39.79 

U.S.W.B.    (Arroyo  Seco) 

5139 

E-11 

.    1180 

40.84 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5204 

C-12 

4230 

69.59 

U.S.W.B.    (Opid's  Camp) 

5224 

C-13 

3400 

55.93* 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5247 

D-13 

.    5675 

57.78 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5267 

D-13    . 

3225 

62.55* 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5259 

D-13    . 

2600 

76.62 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5446 

D-17    . 

1500 

47.06 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5549 

D-19    . 

2700 

45.85 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5546 

D-21 

4320 

58.25 

U.S.W.B.    (Camp  Baldy) 

5596 

D-22    . 

8300 

54.89 

L.A.    Co.  F.C.D. 

5851 

A-4 

1245 

50.91 

L.A.   Co.  F.C.D. 

5872 

A-4      . 

1270 

28.47 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5908 

B-5 

1225 

28.44 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5922 

A- 5 

1480 

29.98 

L.A.   Co.  F.C.D. 

5928 

B-5 

1250 

26.20 

L.A.   Co.   F.C.D. 

*=*5988 

B-6 

1455 

28.13 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5999 

B-6 

1425 

30.14 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5005 

B-7 

1700 

31.06 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5289A 

B-12    . 

3525 

51.35* 

L.A.   Co.  F.C.D. 

6355 

A-13    ■ 

4300 

53.36 

U.S.W.B.    (Alder  Creek) 

5558 

B-17    . 

5355 

54.27 

L.A.   Co.   F.C.D. 

6558A 

B-17    . 

5735 

61.00 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5559 

B-17 

4550 

52.78* 

L.A.   Co.   F.C.D. 

6670 

.  A-19 

5075 

35.50 

L.A.   Co.   F.C.D. 

6'702 

A-20    - 

.   6860 

37.45 

L.A.   Co.   F.C.D. 

6711 

A-20 

7500 

16.21 

L.A.   Co.   F.C.D. 

6712 

A-20    , 

.    6750 

34.58 

L.A.   Co.   F.C.D. 

7017 

A-5 

1095 

24.:S0 

L.A.   Co.   F.C.D. 

15193 

^-14 

35 

11.43 

0.    Co.   F.C.D. 

15255 

^-15 

.    105 

13.10 

0.   Co.   F.C.D. 

13301 

.  -^-16 

,   35 

12.00 

0.   Co.   F.C.D. 

13509 

R-16     . 

.    10 

13.41 

U.S.W.B.    (Newport  Beach) 

13329 

.  R-15    . 

,   50 

12.08 

0.   Co.   F.C.D. 

13363 

■^-17    . 

.   65 

14.89 

0.   Co.   F.C.D. 

15402 

.    Q-18    . 

•     .100 

15.83 

0.    Co.   F.C.D. 

13406 

,  R-18    . 

.300 

19.42 

0.    Co.  F.C.D. 

13432 

■   ^-19 

190 

18.72* 

0.   Co.   F.C.D. 

13460 

P-19    . 

445 

19.48 

0.   Co.   F.C.D. 

13484 

^-19    . 

.350 

17.14 

0.   Co.   F.C.D. 

13499 

R-20    , 

.375 

19.40 

0.   Co.  F.C.D. 

13633 

.    q-22    . 

1100 

23.20 

0.    Co.  F.C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
**  Correction  to  Bulletin  No.   39-J:  Precipitation  record  for  season 
1940-41   should   6e   40.49   inches. 
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PRECIPITATION  RZCORDE  "FOR  SEASON  1942-43 

■  -  I     I      I  ■■   ■    ■    ■    n-""  1         II     I      I     -     - 

(See.son  -  July  1  to  June   30) 


Map 

Eleva- 

Precipitation 

Station 

Index 
R-22 

tion 
1250 

in  inches 

13545 

26.00* 

.13864 

Q-27 

1270 

14.74 

13902 

Q-28 

1390 

13.33 

14173 

R-17 

100 

13.76 

14439 

P-15 

20 

12.24 

14451 

.  N-15 

IOC 

15.45 

14535 

0-17 

130 

15.55 

14549 

P-17 

55 

13.09* 

14552 

0-17 

205 

17.98 

14568 

P-17 

70 

14.10 

14586 

0-17 

.  120 

17.39 

14617 

P-18 

120 

15.25 

14632 

N-18 

550 

18.02 

14649 

P-19 

.  .245 

18.58 

14673 

0-19 

1000 

23.84 

14765 

0-21 

.  1500 

30.67 

14835 

0-22 

£000 

37.18 

14902 

N-24 

1100 

25.15 

15420 

N-34  . 

1550 

15.45 

15602 

L-16 

195 

13.35 

15614 

L-15 

.  195 

18.05 

15623 

L-16 

225 

19.68 

15678 

M-17 

295 

18.63 

15679 

N-17 

285 

20.90 

15681 

L-IB 

385 

19.27 

15733 

L-18 

.  325 

18.86* 

15860 

L-21  . 

.  480 

21.13 

15903 

L-22 

.  840 

21.84 

15925 

M-22 

1055 

2S.33 

15926 

M-22  ■ 

1250 

25.75 

15932 

L-22 

700 

ia.'92 

15933 

L-22 

855 

19..  5  3 

15944 

M-23 

895 

18.59 

15955 

M-23 

■  L050 

19.99 

15050 

L-25 

925 

13.29 

15240 

L-28 

1475 

10.25* 

1671U 

1-20 

670 

20.71 

16801 

J-22 

655 

15.11 

15845 

K-22  . 

.  560 

14.81 

17023 

J-25 

.  895 

15.16 

17062 

J-27 

1040 

15.89 

17342 

J -32 

.  222.0 

24..  90 

17417 

K-34 

2580 

23.79 

17421 

-  J-34 

3045 

29.99 

Source  of  Information 

0.    Co,   F.C.D. 

U.S.W.B.    (Elsinore) 

Temoscal  Water  Company 

0.   Co,   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

0.   Co.    F.C.D. 

0.    Co.   F.C.D. 

U.S.W.B.    (Santa  Ana) 

0.   Co.   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

TJ.S.VJ.3.    (Tustin,    near) 

0.   Co.   F.C.D. 

0.   Co.  F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

0.   Co.   F.C.D. 

0.    Co.  F.C.D. 

Temescal  Water  Co. 

U.S.W.B.  (San  Jacinto) 

0.  Co.  F.C.D. 

0.  Co.  F.C.D. 

0.  Co.  F.C.D. 

0.  Co.  F.C.D. 

0.  Co.  F.C.D. 

U.S.7/.B.  (Yorba  Linda) 

0.  Co.  F.C.D. 

0.  Co.  F.C.D. 

Corona  Foothill  Lemon  Co. 

Corona  Foothill  Lemon  Co. 

Corona  Foothill  Lemon  Co. 

Temescal  V/ater  Co. 

U.S.Vi.B.  (Corona) 

Jamison  Company 

American  Fruit  Growers  Assn. 

Snn  Jacinto  Land  Co. 

U.S.  Army  Air  Corps 

Southern  Calif.  Edison 

Co.,  Ltd. 
John  Imbach 
Capt.  C.  Gully 
U.S.VJ.B.  (Riverside) 
Riverside  Citrus  Experiment 

Station 
Koreno  Mutual  Water  Co. 
U.S."'.B.  (Beaumont) 
U.S.W.B.  (Beaumont,  near) 


*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  S-^.ASOK  1942-45 
(Season  -  July  1  to  June  30) 


Map 

Eleva- 

Precipitation 

Station 

Index 

1-20 

tion 
710 

in  inches 

17608 

22.22 

17513 

H-20 

985 

27.32* 

17630 

G-20  -  • 

1230 

28.95 

17653 

H-21 

1010 

22.79 

17574 

H-21 

930 

22,;07 

17703 

H-22- 

975 

24.60 

17860 

G-25- 

1270 

22.95 

17973 

H-27 

975 

22.15 

17973A 

H-27' 

980' 

20.75 

17984 

H-27  •  ■ 

950 

19.26 

18082 

H-29- 

1220 

19.55 

18114 

H-30  • 

1360 

21.52 

18125 

H-30-   • 

1470 

21.38* 

18153 

K-31 

1645 

21.27 

18194 

H-31 

2000 

22.03 

18256 

1-33 

2650 

24.50 

18260 

G-32 

2965 

28.87 

18351 

G-34  ■ 

5100 

44.17 

18507 

F-22 

1390 

33.62 

18514 

F-22 

1845 

35.76 

ie529A 

G-22 

121S 

25.57 

18586 

F-23 

1425 

.31.85 

18542 

F-25 

187S 

40.28 

18679 

G-25' 

1320 

25.02 

■18704 

F-26 

1590 

30.36 

18782 

E-27 

1415 

28.84 

18809A 

G-28 

1030 

21.58 

18826 

F-28 

1170 

27.53 

18886 

F-28 

1345 

22.41 

18906 

F-2'9 

1435 

23.11 

18928 

G-30 

1365 

21.50 

16937 

G-30 

1515 

22.24 

18999 

•  G-31 

2060 

24.42 

19045 

F-32 

2765 

30.67 

19151 

E-35 

5000 

30.37 

19416 

D-24 

2720 

58.98 

19449 

E-25 

2260 

48.53 

19459 

E-25 

2250 

49.44 

Source  of  Information 

American  Beet  Sugar  Co. 
West  Ontario  Citrus  Assn. 
Mr.  Jordan 

Southern  Pacific  Company 
Braundale  Acres 
Guastl  VJine  Co. 
Font ana  Farms  Co. 
Southern  Pacific  Co. 
Colton  Police  Department 
Southern  Calif.  Edison  Co., 

Ltd. 
Crown  Jewel  Groves 
U.S.W.B.  (Redlands) 
D.S.C.  Anderson 
Crsfton  Oranse  Growers 

Assn. 
F.  B.  Fing 
R.  H.  Arnett' 

U.S,W.B.  (Mill  Creek  No.  2) 
Southern  Calif.  Edison 

Co.,  Ltd.  . 
Alta  Loma  Hei<7hts  Citrus 

Assn. 
Victor  Cherbak 
Garrett  &  Co.,  Inc. 
VJ.  F.  Barnes 
U.S.V.'.B.  (Bennett  Ranch) 
U.S.yj.B.  (Fontana) 
So.  Calif.  Edison  Co.  Ltd. 
San  Bernardino  Vvater  Dept. 
San  Bernardino  VJater  Dept. 
U.S.W.B.  (San  Bernardino, 

near) 
Mrs.  E.  E.  Corwin 
Thomas  A.  Ewing 
Gold  Buckle  Association 
East  Highland  Orange  Co. 
So.  Calif.  Edison  Co.  Ltd. 
U.S.W.B.  (Santa  Ana  River) 
U.S.V.'.B.  (Seven  Oaks) 
U.S.V^.B.  (Lytle  Creek 

Ranger  Station) 
Fontana  Union  Water  Co. 
U.S.VJ.B.  (Lytle  Creek) 


*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1942-43 
(.Season  -  July  1  to  June  30) 


"ap 

Eleva- 

PreciTitstion 

Station 

Index 

E-27 

tion 
1900 

in  inches 

19569 

34.22 

19656 

D-28 

5700 

58.84 

19723 

C-30 

6250 

61.71 

19799 

E-31 

6230 

48.04 

19915 

D-34 

6800 

40.61 

19945 

D-34 

6800 

36.35 

Source  of  Informaticn 

San  Bernardino  IVater  Dept. 
U.S.V'.B.  (Squirrel  Inn)' 
Lake  Arrowhead  Company 
California  State  Division 

of  Highways 
U.S.VJ.B.  (Big  Bear  Lake 

Dam) 
W.  L.  Hideout 


*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 


MIgCELLA]\-EOTJS 
ADDITIONAL  PRECiri'mTION  RECORDS 

Precipi- 
Map   Eleva-  tation 

Station  Index   tion   Season  in  inches  Source  of  Information 


401 

N-10 

40 

1941-42 

10.03 

L.A.  Co.  F.C.D. 

4583 

F-21 

2050 

1931-32 

28.78 

Lewis  &  Kinf? 

13902 

<i-28 

1390 

1941-42 

8.89 

Temescal  VJater  Company 

15240 

L-28 

1475 

1941-42 

?.27 

U.S.  Army  Air  Corps 

Abbreviations  used  in  ''Sources  of  Information'*  column: 

L.A.  Co.  F.C.D Los  Anpeles  County  Flood  Control  District. 

U.S.V.'.B United  States  Weather  Bureau. 

0.  Co.  F.C.D Oranc'e  County  Flood  Control  District. 

L.A.D.  of  Vs.  and  P. Los  Angeles  Department  of  Water  and  Pov.er, 
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